पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023--अश्विन 4, शक 945 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १२ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 74 अगस्त 2023 


क्रमांक ई 7-07/2023/CH-2.— WS शासन एतद्द्वारा श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), 
आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, आबकारी आयुक्त, 
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार 


सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 
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नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 74 अगस्त 2023 


क्रमांक ई 7-07/2023/CH-2.— WI शासन एतद्द्वारा सुश्री Tera सिंह भा.प्र.से. (2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 
बेमेतरा, जिला बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभारी संचालक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के पद पर 
पदस्थ करता है. 


सुश्री सुरूचि सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 20I6 के 
aa-2 के तहत के प्रभारी संचालक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अगस्त 2023 


क्रमांक Wh-7-03/2023/el-Fe/ ATH. ISA शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय 
पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
() (2) (3) (4) 
Tt डॉ. आनन्द BIS पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक 
भापुसे-200॥ बिलासपुर रेंज, बिलासपुर (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, रायपुर 
2; श्री अजय कुमार यादव पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक 
भापुसे-2004 (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, रायपुर बिलासपुर रेंज, बिलासपुर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2023 


क्रमांक एफ I-02/2078/0-H.4.4. USF शासन एतदद्वारा श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (7990) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, 
अरण्य भवन, TA रायपुर अटल नगर के पद एवं शीर्षस्थ वेतनमान ( Apex Scale : Level 7 in the pay Matrix Rs. 2,25,000 Fixed) 
में नियुक्त करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव. 
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कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 सितम्बर 2023 
SHU/3637/WH-4-72/8.3./2023/4-2. fart अधिसूचना क्रमांक 2772/WH-74-2/8.3./2023/74-2 दिनांक 


I-07-2023 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था ( Chhattisgarh State Seed and Organic Certification 
Agency) के संचालक मण्डल में राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नाँकित सदस्यों को नामांकित करती है :-- 


क्र. पदनाम संचालक मंडल में पद 
() (2) (3) 

.. कृषि उत्पादन SK, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव अध्यक्ष 

प्रौद्योगिकी विभाग. 

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग उपाध्यक्ष 

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग अथवा उनका प्रातिनिधि सदस्य 

4. संचालक कृषि, संचालनालय कृषि सदस्य 

5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सदस्य 

6. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं सदस्य 

7. संचालक, मछलीपालन सदस्य 

8. उपायुक्त (बीज), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली सदस्य 

9, महाप्रबंधक, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग सदस्य 

मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्‍ली अथवा उनके प्रतिनिधि, 

0. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर सदस्य 
. «= विभागाध्यक्ष, प्लांट ब्रीडिंग एण्ड जिनेटिक्स, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर सदस्य 
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर सदस्य 
3. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र (सामान्य PIH-07 एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
4. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र (सामान्य कृषक-0 एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
5. प्रगतिशील कृषक छत्तीसगढ़ बस्तर का पठार (सामान्य HIH-0I एवं जैविक कृषक 07) दो सदस्य 
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर सदस्य सचिव 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव, 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 मई 2023 


क्रमांक 3734/2763/2023/8.--75वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को अनुदान जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन 
में प्रदेश की विभिन्‍न नगरीय निकायों द्वारा पांच मूल सेवायें--यथा, (i) जल आपूर्ति (ii) मल प्रबंधन, मल-जल तथा स्वच्छता (iii) ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन, (iv) वर्षा जल निकासी तथा (५) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में (24x7) जल की उपलब्धता हेतु स्व-निर्धारित 
सेवा स्तर बेंचमार्क AF 202-22 हेतु वास्तविक तथा वर्ष 2022-23 हेतु लक्षित स्तर जो सी.ई.पी.टी. विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा विकसित 
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ऑनलाईन मॉड्यूल के अनुसार है, निम्नानुसार अधिसूचित किये जाते हैं, अर्थात्‌ :-- 


शहर / नगरीय निकाय 
का नाम 
a आमदी 
A अभनपुर 
न.पं. अडभार Janjgir Champa 
न.पा. अहिवारा 
. अकलतरा जांजगीर चांपा Janjgir Champa 
.प. अम्बागढ़चौकी 
न.नि. अख्बिकापुर 
i. अंतागढ़ उत्तर बस्तर (कांकेर). | Kanker 
.पा. आरंग 
i. अर्जुन्दा बालोद Balod 
.पा. बड़ी बचेली दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 4 
बागबहरा 
aa, बगीचा 
बैकृठपुर 
न.पा. बालोद 
at. बलौदा Janjgir (00009 |__6 
बलौदाबाजार 
बलरामपुर 
2 


AU. बस्तर बस्तर Jagdalpur 


at बेरला 

a भैरमगढ़ 
भटगांव Baloda Bazar 2 
hatgaon_S Nagar Panchayat भटगाव 
hattapara Nagar Palika .पा. भाटापारा 3 


icipal Corporation न.नि. भिलाई 
८ भिलाईचरौदा ० 
veer 
न.पा. बीजापुर : 34 
5 


Bilaigarh Nagar Panchayat .पं. बिलाईगढ़ 3 
न.नि. बिलासपुर 
Bodri Nagar Panchayat 
न.पा. seat 
AG, चंद्रपुर Janjgir Champa 
aa छुडखदान 
कोरबा 
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rT 


4t 


4] 


। 
q 


AmbagarhChowki Nagar Panchayat 


C 


G 


Al 
4 


Arang Nagar Palika 


Al 
ra 
ee) 
» 
ठ 

a. 


Al: 
ve) 


O|> > |> PIP [72 | 72 
© IS 2|3 a 2/2 +| 9 
है |S oo > 2 |S |p |3 
ram Ox 9 9 jm 5 9 
Dio 2439 68 9 Io छठ 
82 9 |= |e |3 >> 5 |Z 
oe Ey) zZ\I7 9) ५9) 
(09 ka तु 9 2 ko |Z la 
=! Fol = Of [om | Io 
z|> 9 {|S © /2 |= a Ia 
o | U * 7 ao Ph 2/0 
2 |» v|8 हे ee rs) 
@ |> » lo 9/2/35 एक 
*(9]" 82०2 |S |x |e IS [8 2 
oD Flo fe |? |” [2 [2 |p 
aa 9/0 DB aS fee 
— 9) roby i) 
ait] [9 fs he | 

छ 

a 

6 

3 

al 
‘ 


al 
4 
4 
=| 


2 
nu 
Al 
4 


bahara Nagar Palika 


Al 
r= 
ob 


Al] aly Al Al Ayayay aya : 
A.) A.) | | | |) ही || 4 | +8 
4) 4 | 53 ay Aap ay al] o 
wl za al ai4 
|| ty an] 4 
a|s al || 4) a] कल 
al| 4 a a zr: Ay 
q ec fea 
| | SI 
“al 4 
a 
ay 
4 
on 
a 
= 
9. 
© 
n 
» 
> 
= 
a 
iL) 
oh 


3 
a 
Al 
ने 


alrampur Nagar Palika 


arsur Nagar Panchayat 


N 


astar Nagar Panchayat 
agar Palika 


| 
x 
al 
4g 
Ww 
® 
3 
के 
ar 
ay 
bag! 
ry 
N 


NIM 


hairamgarh Nagar Panchayat 


NIN 


hanupratappur Nagar Panchayat 
Bhatgaon_B Nagar Panchayat 


al] Al 
a.) 
ala 
gg 


UY || Ay aly. 
से Sp) Spl खिल मे. 
pel ; 4. 4. 


(<e) 


AN, 
c 
=< 
2 
wo Nh a/o.}/o4 oafoafof/a = 


ius] 
> 
2. 
= 
ral 
3 
ठ 


wo |o OMMlIDIWIDiDID|DIDiID|DID|IaIvnivn\iw 
है हि | | |m [> [> [> | 9 9 9 |w 
+ |3 पे Q]o jo |x 2. |e 
हा x फ ® ढे कि a. 2. ajc]|so 
=) Zz =) 3] 
9 o 8 z D एप हु 5/2 
फ ८2 | 9) फ > ® | ko ० की है: 
za » za 0 N ka [To £ 9 
५9 s Zz 9 Io |- ५२ 
a U0 rN) 3/5 j-plZ]o 
0 ५) हण। (9 मनी व जी I> 
ta] 5 | 9 9) Ola ५5:५3 | 
हि? | 09 2 = ५0 5 7 [9 Iw 
ry a g U ® jo | [| [5 
3 ale |e 84 00 | 95% 
5 2 o 3° o << = )]9 
9) ~~ a> = | x 
9) re कि 99 
दे s| |® 
tae i 


W fw 
NO 


hopaipattanam Nagar Panchayat 


wo |o|o 
oy =: 
[5 ® 
3 a 
3 (2 
S |2 |i 
c) = 
७ (o} 
5 Qa 
vu ty 
छ = 
Ele 5 
© 2 6 
oe: 
9 
re) 
fe} 
— 
> 
fe} 
im 7 
920 
on 
9 
el 
। 
6G 
ai 
w 
५90 
i? 
{ ca 
~— 


Al 
id. 
ap 
Et 
Aah, 
4 
6 


( A 


Cc 


2०% 

कह ड़ 

a fa |3 

3 Is |Z 

9 I> c 

Zic [3 

i) To 

QO |Z = 

9 jo |@ 

= ‘om D 

yi [2 

3/0] U0 

QO |o |2 

wo TS tt 

® /o |S 

8 |p |2 
9 | 2 

० | 

a 

ह९।| 

q 

4 

4 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2609 


Name of Corporation / शहर /नगरीय निकाय 
Municipality का नाम 


Chikhalakasa Nagar Panchayat 
Chirimiri Municipal Corporation न.नि. चिरमिरी कोरिया 


District Name} Page No 


Gaurella Nagar Panchayat 


74 
5 
Janjgir Champa 76 
न.पा. जामुल Durg 77 
न.पा. जांजगीर जांजगीर Janjgir Champa 78 
न.पं. जरही Surajpur 79 
न.पा. ORR - Jashpur Nagar 
न झगराखण्ड 
न.पा. wean 
न.पा. खरसिया 
ad, खोंगापानी 
दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 
। सुकमा 


49 
50 
54 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
| 60 | 0 
64 
62 
63 
64 
65 
67 
70 
7 
72 
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84 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90. 
9 
92 
93 
94 
95 
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Name of Corporation / शहर / नगरीय निकाय जिला 
Municipality का नाम 


नाप कुरा रायपुर Raipur 
न.नि. कोरबा Korba 

नाप कोटा ilaspur 

नाप. कोतबा ashpur Nagar | _00 


District Name| Page No 


zs 
4 
od 
eal 


~“ 


I 
A 
4 


= 


Kumhari Nagar Palika न.पा. Bert D 404 

Kunkuri Nagar Panchayat न.पं. कुनकुरी Jashpur Nagar i02 

Kurud Nagar Panchayat न.पं. कुरूद धमतरी Dhamtari i03 

aa, कसमी Balrampur 404 
ga a a 


= 
(2 


iz 


ailunga Nagar Panchayat न.पं. लैलूंगा Raigarh 405 
akhanpur Nagar Panchayat न.पं. लखनपुर urguja 06 


07 
08 
09 
440 
444 
442 


[— 
i$) 


im 


घमतरी 
i Nagar Panchayat 
awan Nagar Panchayat न.पं. लवन aloda Bazar 
ormi Nagar Panchayat न.पं. लोरमी Mungeli | 
Magarlod Nagar Panchaya OARS Dhamtari 
कोरबा 
कबीरधाम 


| | 


im 


Mahasamund Nagar Palika न.पा. महासमुंद महासमुद Mahasamun 
Malhar Nagar Panchayat न.पं. मल्हार बिलासपुर Bilaspur: 


op 
2g 
4 
‘A 


Ww 
Qa 
—_ 
= oO 
w 


Mana-Camp Nagar Panchayat न.पं. माना कैम्प Raipur 


दुर्ग 
TAA 
मुंगेली 
धमतरी 
Mandir hasoud Nagar Panchayat न.पं. मंदिर हसौद RTAGR Raipur 
Manedragrah Nagar Palika .पा. मनेन्द्रगढ़ Koriya 
Maro Nagar Panchayat न.पं. मारो Bemetara 
Mungeli Nagar Palika न.पा. मुंगेली [Mungeli | 
कोर 
मुंगेली 
रायगढ़ 


a 
+4 
a" 


44 
45 
6 
7 
i8 
i49 
720 


Narharpur Nagar Panchayat Kanker 
Nawagarh Nagar Panchayat .पं. नवागढ emetara (2 
PDL oa 


g 
री 
al 
> 


Dhamtari 


Nagari Nagar Panchayat न.पं. नगरी 
Nai-Ledri Nagar Panchayat Koriya 


Narayanpur Nagar Palika नारायणपुर Narayanpur 


बस्तर ( 
Nawagarh Nagar Panchayat a anjgir Champa 422 
Naya Baradwar Nagar Panchayat .पं. नयाबाराद्वार anjgir Champa 23 
( 


24 
25 
{26 
{27 
28 
429 
430 
43 
32 
433 
434 
ahasamund 435 
36 


नाप TERR anker 
Ta पलारी Baloda Bazar 
नाप पाली frat [Korba 
a. पंडरिया कबीरधाम 


55 
2 
ral 
4 
a4 


Kabeerdham 


4 
ad 
‘al 
s 
4 


Pandatarai Nagar Panchayat "पे. {rarer Kabeerdham 


Patan Nagar Panchayat न.पं. पाटन ur 
Pathaigaon Nagar Panchayat .पं. पत्थलगांव ashpur Nagar 
Pathariya Nagar Panchayat lMungeli si 


मुंगेली 
Pendra Nagar Panchayat .पं. पेण्ड़ा Bilaspur 
Pithora Nagar Panchayat a. पिथौरा 


= 


Pratappur Nagar Panchayat 


Cc 


c 


rajpur 


Parpondi Nagar Panchayat AG. परपौडी Bemetara 
Pre ar Panchayat See backs RIG rajpur 
| 

n [| 


सूरजपुर 37 
Pusaur Nagar Panchayat aa. पुसौर aigarh 38 - 
Janjgir Champa 39 


gar 
R n 

A रायगढ़ aigarh 
न.नि. रायपुर रायपुर Raipur 
न.पं राजिम Gariyaband 
नि. राजनांदगांव Rajnandgaon 
बलरामपुर Balrampur 
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40 
4 
4 
43 
44 


4 
fs 
AL 
= 
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Nh 


Pipariya Nagar Panchayat ag, पिपरिया Kabeerdham 


mnagar Na anch 
ahaud Nagar Panchaya न.पं. राहौद जांजगीर चांपा 
jim Nagar Panchaya 
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Name of Corporation / शहर / नगरीय निकाय जिला 
Municipality का नाम 


जजगीर कण 
रायपुर 


District Name} Page No 


a +49 
जाजमीर चाप 
re Raipur 
नए किवशनारायण 
Baloda Bazar 

a 
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(45वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 


है मान स्थिति 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


: 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ४ 
Per capita supply of water 
प्रति ae 6 | #% | 
E «| 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार iP 
गैर राजस्व जल की मात्रा मे 
Continuity of water suppl 
oe ee so | ० 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60:04 


= 
o 


00.0% 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में ब्रागत 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 


700.0% 


nN 
h 


oo 


wo 
NO 


00.0% 


aw 


w | w | < NI NIN] NEN N ७ > |= |- 
nh ao = o 00 NI ऊ छा w _ © 00 
a 


00.0% 


80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल 20:02 
Extent of cost recovery in SWM services नि 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 20078 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Abhanpur District :Raipur Nagar Panchayat 
| aris | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


= 
= 


.2 
॥.3 
.4 
.5 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


400.0% 20 


: N 

Extent of non revenue water (NRW) 
20.0% ‘ 
3 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
Weare ste की 


ter supply services 


oo] ee] 
०७ | nN | & | 
4 


r 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


- 4.9 [जल प्रदाय में लागत बसुली की क्षमता 
2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की IV 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.2 
2.3 
2.4 
2.5 


nN 
o 


27 
2.8 
Efficiency in collection of sewage charges 
५ सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


N 


wo 


w lolol 
हु aw De) os oO 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Collection efficiency of sewage network 
Ae जल नेटवर्क की Hae क्षमता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

'मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Pata में लागत वसुली 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमला 


Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of municipal solid waste recovered 


35 ipcd | 5६2 | 2 


700.0% A 
0 


Zz 
> 


io) ~ क्र for) nN 
an oO tov) > = 


4 
80.0% 94 


00.0% 97 


= 
i=] 
oO 


700.0% 


= 
ov} 


90.0% 
00.0% 00 00 
00.0% NA 


700.0% 


20.0% 


400.0% 


80.0% 


90.0% 


Zz 
* 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A 


| 0 00 | 00 00 
400.0% 23 25 
80.0% 400 | 00 | 00 
90.0% 50 “52 


00.0% 8 9 
0.0% | oa ae ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Adbhar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
aerate लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


पति व्यक्ति जन की उपलब्धता | % | ४ 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22 37040! ot 

Extent of metering of water connections ९८ NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार qa dae 

Extent of non revenue water (NRW) 48 | 8 | 
गैर राजस्व जल की मात्रा pails 2 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Fa जल प्रबंधन 


ee a 
mais aa 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत बसुली 


Zz 
: | 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 सिद्रेज में लागत वसत्री की क्षमता Ne a 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 0 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे BY ए ee 400 


| 


09 
~ 


3 


— 
j=] 
Oo 


3.2 


= 
oO 
oO 


Extent of municipal solid waste recovered ५; 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय aad 490 in 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eg 09 | 0 08 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

3.9 lag कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता ह। 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी ; 


Coverage of storm water drainage network 
4 [वर्षा जल जनरोत्सारण da की as 400.0% 78 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
: जल भराव के क्षेत्र ete 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 265 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ahiwara District :Durg Nagar Palika 


मान स्थिति 
202422 लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपत्रब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा : 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ee nours 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता tah 

Quality of water supplied * 
Cost recovery in water supply services i 

8 जल प्रदाय में लागत वसूली One 


9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


= 


Ny]. NIN TN : Pais 
o wo ie) = 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
i शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network ५; 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता TO0-0% Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity of 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्ता 226४4 NA 
Quality of sewage treatment 9, 
2.5 प्रशोधित He set की 00.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित मल जल के पु की * 
Extent of cost recovery in sewage management 9 
27 [सिवरेज में लागत वसूल 00.0% fe ell 2 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ba 
Efficiency in collection of sewage charges MR 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:0% be NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 3 | 00 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधल की सेवाओं का विस्तार ADU. {90 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 [हरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण * 700 700 
Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services x 
Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता का शिकायतों के निराकरण की समता: 
Efficiency in collection of SWM charges 9 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 8 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
47 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 09:0% 62 
Incidence of water logging/flooding 00% 
: जल भराव के क्षेत्र 936 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicabie, N.D - No Data 


b w wo wo wo Ww 
nN 00 ~ o oa जे 
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({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक स्तरांक व 09 पट लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 

जलत्र प्रदाय कनेक्शन का विस्तार है; 

Per capita supply of water 95 

प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता eS ince 

Extent of metering of water connections 400.0% 

जल प्रदाय कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार mas 
Extent of non revenue water (NRW) ५ 
गैर राजस्व जल की मात्रा es 25 58 
जल प्रदाय की निरंतरता er boule #8 pee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की HOD 
Cost recovery in water supply services 400.0% 6 | 4 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 6 

emo t0.0% en ae 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता i 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


venta मल जल की गुए 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपय मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 460 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
29 Efficiency in coherent sewage charges 90.0% aa are 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


700.0% 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 220७9 
Efficiency in collection of SWM charges ५, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता nee 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र me 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposa! of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ambagarh Chowki District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
सूचक मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 30849 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


400.0% 43 


35 [960 72 


z 
> 


20.0% 39 


24 hours 3.0 


80.0% 88 


w ~ 
co w BR 


Quality of water supplied 9% 
प्रदाय जल की 7 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services of 
48 Ga प्रदाय में लागत वसुली (02820 56 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


आम 27 अय S 
23 esate a 2 
है A 

A 

A 


Zz 


Zz 


0 
N 
24 som een eet 
गे eee 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में ana 


| 28 | 8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges ५ 
2.9 |[सिवरेज में ल्ागत वसुली की क्षमता Ree aa NA 
| $ | 
00 


Zz 


Zz 


400.0% 5 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ~ 0% 
3.) ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार woos 400 | 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 00 न 
Extent of segregation of municipal solid waste ९ 
3.3 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 400:0% 700 700 
00 
400 


Extent of municipal solid waste recovered 
“4 last ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नडपय mm 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 22026 
Efficiency in redressa! of customer complaints न 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i | ५४ | 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges | _& | 
ू ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
4) last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब किक अल 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based 
on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


| am प्रस्तावित सूचक | aris वर्तमान स्थिति 2027-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
war आपूर्ति सेवाएं 


a eee re 00 
2 पति लय जल की see 

epee eae हु हर 
जी न न 


46 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ces 
Quality of water supplied of 
Cost recovery in water supply services of 
Efficiency in collection of water supply - related charges 2% 
9 जब्न प्रदाय मैं त्रागत वसुत्री की क्षमता 200% | se | 
2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) ‘ 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
2.4 शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 400 | 00 | 00 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता axe 
Collection efficiency of sewage network 9% 
2.3 laa जल नेटवर्क की संगह क्षमता 22002 N NA 
Adequacy of sewage treatment capacity oy 
24 laa जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता go 0% 


Quality of sewage treatment a 
25 [प्रशोधित मत्र जल की 2 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 


Zz Zz 
4 Zz 


26 [genta wa जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% N NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 [सिवरेज में लागत वसूली 00.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
Rata में लागत वसूली की क्षमता aoe Me ™ 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार [63408 | 0० | ०० 
Efficiency of collection of municipat solid waste 94 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00.08 i00 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste ~ 400.0% 
: शहरी ठोस HOE कचरे का पृथ्थकरण aed 
Extent of municipal solid waste recovered of 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 220 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services % 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुली 00९४७ 25 27 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
a उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:09 di 
Efficiency in collection of SWM charges of 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन a ame वसुत्ली की क्षमता 222 es 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ; 


incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent 
of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 269 


({5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


a लि जी cee: /35 pod | % | 
fe ny 20.0% 
4.5 Continuity of water supply 


जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


= 


ere 
¢ S| ऊ 


= 
00 


.9 


Fa 
2 
a 
a 
qj 

© 

3 

3 

करे 

re) 

© 


Coverage of toilets a He 

2. शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 700 00 
Coverage of Septage/waste water network services . 

22 [मल / भल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Oe ie 


3 Collection efficiency of sewage network हि a 
23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ADO NS NA 


4 Adequacy of sewage treatment capacity 
i मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 


Quality of sewage treatment 7 
25 ([प्रशोधित मत्र जल की गुण् 400.0% NA NA 


EB 
= 
° 
9 
o 
Ps 
Zz 
> 
Zz 
> 


Extent of reuse and recycling of sewage 9, NA 
2.60 प्शोधित मल जल के पुर्नऊपयोग की मात्रा ante Ne ay 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
: fata में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints कि 54 
2.08 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20020 ‘i +00 
Efficiency in collection of sewage charges % 
2.9 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 40282 ne me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का Ye ० 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय poe 


a 
2 
3S 
2 
= 
; 
; 


w | w 
Ze 
° 
° 
Ss 
= 


3.3 


3 


ow 
के 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपष्ष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

OM कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Arang District :Raipur 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत Tae 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


4.8 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
ara में लागत वसुली 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


2.7 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पु u 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
OR कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.6 


Nagar Palika 


_— .| मान स्थिति 
स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


435 Iped 


400.0% 


24 hours 


700.0% 


700.0% 


NA 


Zz 
> 


z 
> 


NA NA 


700.0% 


700.0% 


700 
00 
00 
400 
| 00 00 
35 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


| 00 00 
00 
00 

| 00 00 
33 

400 
44 


I 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Arjunda District :Balod 


Nagar Panchayat 


सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


N 
00 


| am. | प्रस्तावित सूचक Fania 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ०, 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ics 
Per capita supply of water 3 
+2 lof व्यक्ति जत्र की उपलब्धता Vee lped 
43 Extent of metering of water connections 400.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ies 
+4 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
aa vers की निरंतरता 29 fours 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 
Quality of water supplied . 
प्रदाय जल की Owe 
Cost recovery in water supply services हर 
जल Var में लागत aaah 09.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत Tee की क्षमता 
‘9 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
27 |शौचालयों की उपलब्धता 00:06 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
हि ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 260 
Collection efficiency of sewage network js 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oad 
Adequacy of sewage treatment capacity < 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 9568 
Quality of sewage treatment 5 
25 प्रशोधित मल जल की गुप् 40 
Extent of reuse and recycling of sewage 4 
2.0 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा nee 
27 Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


700.0% 


00.0% 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


sl 
oO 
60 
oa 


05 


७ 


ox. 
Oo 
~ 


700 00 
00 00 
47 | | 8 

00 
00 | 00 00 
400 00 


700 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

: शहरी ठोस HOVE कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


00.0% 


00.0% 


700 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.7 


700.0% 


80.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TAH 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 
i जल भराव के क्षेत्र 


मे कण कल कि ५० | ०] ० 
ho 00 59) oi oS wo db = 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


90.0% 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 400;0% 7 a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक रत 20 cae लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections {00.0% 

जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार Me 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता [35.60 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
conn को शिकायत emer sem 
souehaenaga el 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

wa प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

Coverage of Septage/waste water network services % 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 0४ 

Collection efficiency of sewage network 

मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता gee 0४५ 
_[—*_[ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता In ne 

Quality of sewage treatment 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के प्‌ 27224 


Extent of cost recovery in sewage management 
Para में लागत : 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : | | 
Efficiency in collection of sewage charges 
Fake ee te 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
ee a 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५ 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 | t00 | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered % 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु eee 
४० : 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 22228 

४ 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत et 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:08 4382: 
Efficiency in collection of SWM charges : 
ee ene rae a a: 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
42 Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagbahara District :Mahasamund Nagar Palika 


| ais | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202॥:22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee ६5 48 

Per capita supply of water aan 
4.2 0 los ध्यक्ति जत्र की उपलब्धता teehee Ine _ 


= 


4 Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार mele 


Extent of non revenue water (NRW) 4 

44 गैर राजस्व aa की मात्रा pest 55 ae 
Continuity of water supply oe 

Bes 'जल प्रदाय की Seer 24 hours 2.5 2.5 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 3 

7.6 | Scettan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe S 85 

47 पल ले की गा Supplied 400.0% 400 400 


Cost recovery in water supply services o% 
ad eee ia 400.0% 45 47 
4 Efficiency a collection of water supply - related charges 980.0% | cs | 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


24 Coverage of toilets 
i शौचालयों की उपलब्धता 


| 


400 | 00 00 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
~ laa जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 05%! 


° 
3 
= 
Zlo 
3S 


Zz 


०७ 
w No 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ae 
Quality of sewage treatment 9% 
प्रशोधित मल set की गुण् HOD 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae 


2.4 
a) 


2 


Zz 


2.6 


Zz z z Zz Zz 
> > > > > 
Zz 


Extent of cost recovery in sewage management of 
2.7 lata में लागत वसूल tee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 94 58 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eas 
Efficiency in collection of sewage charges a 
2.9 lata में लागत वसुत्री की क्षमता 00298 es 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
3. aga प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार {00.0% ica 400 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ 


Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पुर्नठपय 20:02 हक 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान tor 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THEN की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

व व जल नमी ते 
Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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700.0% 


80.0% 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

* गैर राजस्व जल की मात्रा 


4.5 गा रन 


w 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


47 Quality of water supplied 
E प्रदाय जल की aye 
9 


_ ae ee ca en ee 
o>) Blolr] a 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसली 00.0% 

Efficiency in collection of water supply - related charges é : 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 23 24 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की WIE क्षमता 


A NA 
Adequacy of sewage treatment capacity ५५ 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00700 ne bid 
Quality of sewage treatment 07, 
प्रशोधित मल जल की ie ms mn 
Extent of reuse and recycling of sewage é 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.008 nA Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत वसूल्री pees 


4 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oF 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


॥। 


400.0% 


ND 
w 


00.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ल्री 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत agen की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की a 


Incidence of water logging/flooding 
j जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


400.0% 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर 02 ie लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections = 
Wl Sayer कनेक्शन का विस्तार ee mid Pe 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 39700 
4.3 Extent of metering of water connections 00.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार si 
Extent of non revenue water (NRW) 2 
(4 गैर राजस्व जब की मात्रा पर 22 


= 
nN 


= 
oa 
* 
हि सं 


44 
NA 
= [= 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हु 

2.4 |शौचालयों की उपलब्धता नि | 0 700 
Coverage of Septage/waste water network services 3 

2.2 | aar/ मत्र निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00,028 | 00 400 


00 
00 
23 Collection efficiency of sewage network 400.0% NA 
NA 


aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
'मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्नता aed 


Quality of sewage treatment हि 

25 ।प्रशोधित aa जल की गुण eo nS 
Extent of reuse and recycling of sewage A 
प्रशोधित मल जल के पु की 

Extent of cost recovery in sewage management Poe | 
fara में लागत वसूली 


N 
28 Efficiency in redressa! of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता he 


nN 
py 


N 
N 


N 
® 


Efficiency in collection of sewage charges 


a, 
| fata में लागत वसुत्री की क्षमता 628 a me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


N 


w 
= 


० | ०७ | ५० | ५० | oa | ow |. 
™N 05) o By wo ie] o 


00.0% 


Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


400.0% 


00.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ga 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding ; 
जल भराव के क्षेत्र aoe ee me tae 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 


80.0% | | 9 


w 
60 


90.0% 5 7 


400.0% 36 37 


| a 
Nh ua 


N_A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Balod District :Balod Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक | oes | वर 2 Hap लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


a 
FI 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


0, 
Aa प्रदाय कलेक्शन का विस्तार /00/0% 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 
4.3 Extent of metering of water connections ak 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) ५५ 
गैर राजस्व जलन की मात्रा 20.0% i9 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 87 
Quality of water supplied Ae 
Cost recovery in water supply services 6 
जल प्रदाय में लागत aA 400.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 50 6०% | 5४5 | 


Coverage of toilets 


Ziz/i/zisica alalailolnrn Zisioa 
‘lf 0 il 


2.7 |शौचालयों की उपलब्धता : 202 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता roa 

Collection efficiency of sewage network 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता /00.0% बलि 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 

24 |अत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता N00 Ne 
Quality of sewage treatment 6 

2.5 प्रशोधित aa जल की OOO NA 
Extent of reuse and recycling of sewage % 
प्रशोधित मत्र जल के प्‌ Ty की मात्रा 20: 228 Me 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ 00028 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 82 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:25 | 5४5 | 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

feats में लागत वसूली की क्षमता 20:70: Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 00 00 
हे 'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 | 00 00 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste | 0 00 
हि शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ge 
3. | 0 | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 
Extent of cost recovery in SWM services 9 
36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल bidet fe | oa | : 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Efficiency in collection of SWM charges 0% हे 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 28 ne 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network a | ४ | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.0% 
4.2 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baloda District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| aris | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024:22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 400.0% 
Be प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार joe 


Extent of non revenue water (NRW) 9, a i 
गैर राजस्व जल की मात्रा 22 ae 22 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ea NOUS | 60.0 | e | 6०0 | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 
Buster की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Quality of water supplied बा 87 
7 parse की गुण 400.0% 87 88 
जल प्रदाय में लागत वसुली uae! | /0 | 9 i 
Efficiency in collection of water supply - related charges ae 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aoe ce us 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शौचालयों की उपलब्धता 480:0/# im me 
Coverage of Septage/waste water network services ‘0 | t00 | 
मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 302 ४४ a0 
Collection efficiency of sewage network 
23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता as Ne Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 29220 ws 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Hor जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


435 Iped 09 4/0 


NA 


; 
- | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ids 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता np 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ue 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुूर्नठपयोग 22428 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान oud 


Extent of cost recovery in SWM services 2 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe 00:02 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BalodaBazar District :BalodaBazar Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


00.0% | _/४ | 8 


735 Ipcd | as | 5 


= 


2 


00.0% NA 


= 


= 


20.0% 4 


= 
a 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
.6 जल्न प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nae 


Quality of water supplied ‘i 
4 प्रदाय जल की गुण् 00.0% 700 
Cost recovery in water supply services 0% 
जल प्रदाय में लागत Tee 2227 220 a 
Efficiency il collection of water supply - related charges 90.0% 83° 
जल प्रदाय में लागत aon की क्षमता ye 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of भगत 
शौचालयों की उपलब्धता {000% 00 
Coverage of Septage/waste water network services ५; 
22 अल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता cai {00 
2.3 lmao नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee sl 
Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ace Me 
Quality of sewage treatment ५ 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् T0008 bs 
Extent of reuse and recycling of sewage हु 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा is Ms ne 3 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
सिवरेज में लागत वसुली 40000 ४ | _ ० | है 
Efficiency in redressal of customer complaints का 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:02 | | 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता satis ie री 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


उ 
ae 


4 


(9 
46 
NA 
40 
i ae 0 
| | 
00 
5 
84 
00 
00 
NA 
NA 
NA 


i] 
+ 


34 Houser! ee 5 आह ot ei ste management services 466 400 
3.3 cen eile A municipal solid waste 400.0% 400 400 
34 Gee Meares waste recovered 80.0% 400 400 
se a mane ce nee om |» | 4 
| | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
a4 | % 


Incidence of water logging/flooding | 
जल भराव के क्षेत्र one : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
202-22 


प्रस्तावित सूचक | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


ee eee 
¢. eee 
+8 |ड्पभोका की शिव्नयली के निराकरण की aa 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में ल्रागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets हे 

शौचालयों की उपलब्धता 700.0% 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee? 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता OP 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुण 


। 


2.5 


Efficiency in redressai of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

: शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tact 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


आए . 
a 


400.0% 


w 


+ 


80.0% 


400.0% 


w 
™ 


w 


yo iS 59. | 0७ [२ | ६७ 
०० ०) कि] 


44 


Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note ;ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


= 
3 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक रत 20 गा लक्ष्य 2022-23 


| am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water suppiy connections 5 
जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 700.0% 58 


Per capita supply of water 
4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता T95.lped 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Pee 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रठाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता orien 
2 Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 2 
Adequacy of sewage treatment capacity ५; 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 290:0/ NG 
Quality of sewage treatment 9%, 
2. प्रशोधित Het जल की गण 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 40:07 पड ४४ 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत Tah 00:07 7 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 87 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8० 
Efficiency in collection of sewage charges 
की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level eipaiald of solid waste management services ; 00.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Slee 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ ० 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


3.2 

3.3 

, 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 

: शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ste 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah sti 


.3 


24 hours 


= 
o 


80.0% 


= 
N 


= = 
a A 


i.8 


No a 
i) > ie} 


3 
5 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Barsur District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | रत 208 पा लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eae ra ae 
4-2 0 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 0) | es | | | 


Extent of metering of water connections 
43) जलन प्रदाय Hele के मीटरीकरण की विस्तार 00:06 NK Ni 


Extent of non revenue water (NRW) 


4.4 20.0% 35 34 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2 


0 
24 
है या ofa supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WATT 


गो टिक 
5 खत मल जल masons | 
Ere a eons in sewage management | ४2 | 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | | ४6 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
een 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TOO" 00 ano 


Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता bee dis 490 20 
Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 700.0% (00 400 
34. [Extent of municipal solid waste recovered 80.0% aon 
5 


N 
N 


NO 
o 


No 
00 


ed Ny |r 
iN) © 


wo 
w 


शहरी ठोस HOWE कचरे का YG 
| 
77 दो | *» | 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा star की निकासी 


Sea aes 5008 7 allies 7#< 
वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की लंड oe al 22 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराब के क्षेत्र ae कह आल 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


3.8 


. wo . 
o>) 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2632 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार DON 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tesped 

4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार tase 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

sel प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied हि 
प्रदाय जल की ae 400.0% 


Cost recovery in water supply services % 
जल प्रदाय में लागत aa 00.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
'जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


20.0% 


24 hours 


90.0% 


Coverage of toilets % 
शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 


22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मत्र / मल्न निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता hs 


23 Collection efficiency of sewage network 
: Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Ha जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 5 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा e008 NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 5 

Rata में लागत aah 400.0% 4 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता पक 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
Rata में लागत वसुली की क्षमता Te 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 


3 Extent of cost recovery in SWM services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसल्री 00.0% 49 24 
3.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 | oe 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 

Efficiency in collection of SWM charges 5 . 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 20228 GP 09 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Gis /00:0# ae a 
Incidence of water logging/flooding ५ 

जल भराव के क्षेत्र 02280 |_० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2633 


(547 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bastar District :Bastar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


| _ [जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
प्रति व्यक्त जल की उपलब्धता £36 bod 4 
(-2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 00000 ce 
Extent of metering of water connections 400.0% 
: जलत्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ao 
Extent of non revenue water (NRW) 
4 _ [गैर राजस्व जल की मात्रा £20.0% हि 
Continuity of water supply ae 
'5 जल प्रदाय की निरंतरता ee hours 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nin 
Quality of water supplied 
7 04 
| 8 | 8 Cost recovery in water supply services 26 
* जल प्रदाय में लागत वसूली 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


N 
wo 


प्रशोधित Aa Aa के Yasue की मात्रा 
सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Pata में लागत वसुली की क्षमता 


' | ७ 
iy 


2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 


2.9 


Efficiency of collection of municipal solid waste ES 
शहरी ठोस HOME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipat solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


3. 
3.2 


3.3 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3 Efficiency in collection of SWM charges 46 
3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत age की क्षमता 20220 ae 


wo 
09 


wy] s 
“I 


Incidence of water logging/flooding 9% 
*£  |जल भराव के क्षेत्र moe | oo 


A 
ine) = 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
ee eee ee | 0 
47 [वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 00.0% t0 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक वत 2 idol लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


cae 
7 aa 
Quality of water supplied 


प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 


Coverage of water supply connections sagan | cs | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार nee 


I: 
(. 
I. 


4 
2 
3 
4 


5 


Eo 


= 
oO 


जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges | _ 560 | 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Oe 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


ie) = = = 
0 00 च्च 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
* |शौचालयों की उपलब्धता (oe [08४५ | 00 ४8 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 ice wteas | 00 


मल / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 9% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 700.0% A 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की Weare ake 
Quality of sewage treatment 9% 
| 25 | प्रशोधित मत्र जल्न की गुण 00.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management of 
27 सिवरेज में लागत vat 0250 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कक; 


Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिबरेज में लागत वसल्ली की क्षमता 90.0% 


च्च 


= 2 z = 
z o Zz z Zz Zz 


i) 
fo) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household tevel coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है ADO 008 400 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ।22000028 407५ 
3 Extent of segregation of municipal solid waste दे 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पु tooo toe 
Extent of municipal solid waste recovered 
ie शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग् 0 a 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9% 
= शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Oe | 00 | “a a0 
36 Extent of cost recovery in M services 400.0% 44 | as 


Efficiency in collection of SWM charges A a 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में ब्रागत वस॒ली की क्षमता 200% oA 
Coverage of storm water drainage network 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 6 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0050 80 (22 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4] % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ee 
4.2 जल भराव के क्षेत्र one 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2635 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 


| aris | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202॥-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections of 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400-0' 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Ts5'lped di 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
'5 जल प्रदाय की निरंतरता at nour st #0 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
4.6 पोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:07 ve sae 
Quality of water supplied 3 
.7 प्रदाय जल की 00.0% | 00 
: 4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
i जल प्रदाय में लागत वसुलत्री की क्षमता ° 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


a मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.7 | otererat की उपलब्धता none ee | 0 | ie 


23 pal ag ha Besa network शत क्र 
NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage : 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae MA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस 


2.7 400.0% |! [| 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% ot 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bek: 


2.8 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
fata में लागत वसुली की क्षमता aoe Ms wy 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 48 208 i 


Efficiency of collection of municipal! solid waste 5 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 700.0% 400 Te 
Extent of segregation of municipal solid waste 


0, 
ae ठोस अपधिट का का ea 700.0% 09 to 
Extent of municipal solid waste recovered 
24 lara ae कचरे का पुर 800% 0 io 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4oGe 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges x ss 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 2026 Be i 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 0% 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की aay | _० | 


Incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2636 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 
((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 


4.3 


4.7 


प्रस्तावित सूचक erie | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल॒ की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) हे 
गैर राजस्व जल की मात्रा 00% 
Continuity of water supply 
(5 जब प्रदाय की निरंतरता es Teuie 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण् 


400.0% 


4.8 


=" 
o 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में त्रागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत बसुली की क्षमता 


400.0% 


स्थिति लक्ष्य 2022-23 


2024-22 


400.0% 


435 Iped 


w 
Nw 
ao 


403 | 04 | 04 
NA NA 
46 45 


ते 
oO 


* * 
nN 
प्छ 
जे 


400 


क्र w 
: 


गा 
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= 
i=] 
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WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


0, 
शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 


2.2 


No 


NyN |! 
णा | + 


3 


bh 
Ny 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Hel जल नेटवर्क की क्षमता 


400.0% 


400.0% 


NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 


400.0% 


NA 


= 
j=) 
ao 


= 
[=] 
o 


z z 
> > 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र ve 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


0, 
: प्रशोधित aa जत्न की गुण 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage के ‘ia 
2.0. प्रशोधित ae oar के पुर्नठपयोग की मात्रा anne Ms ne 
Extent of cost recovery in sewage management o 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 400.0% 4 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ec | tae | 00 
Efficiency in collection of sewage charges é 
सिवरेज में लागत वसूत्री की क्षमता 0 a Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 7 400 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ene | 00 | 0७ #00 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
ig शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता ५0.0 20 | 0 | 6 209 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण 00s | 00 00 
Extent of municipal solid waste recovered 
ao te कवर का प 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
री ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 4/2242 4 | 00 0 nee 
Extent of cost recovery in SWM services re 852 
3 0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Soe 
Efficiency in collection of SWM charges हर 24 
38 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee की क्षमता mee lis be 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
47 [वर्षा जत्र जल्रोत्सारण तंत्र की ae 400:0# 


based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 


WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Coverage of water supply connections हर 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (00:9.70 56 58 
435 Iped 4(2 :3 

NA NA 

Extent of non revenue water (NRW) 35 34 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

जल प्रदाय की निरंतरता BP POURS ae 20 

Efficiency in redressal of customer complaints 800% | ४ | | 9४0 | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता en 

Quality of water supplied 9% 

Cost recovery in water supply services हर 

जल प्रदाय में लागत वसुली sone 70 


3 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 63 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता ioe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


AD 
ze 
aj 8 
43 
Sb oO 
oy & 
gs 
ae 
al ५0 
हर 
oO 
=) 
fan) 
x 


2 
00 
Coverage of Septage/waste water network services a 

मल / Hel निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe a8 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ॥00:0% me 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता OOS hai 
Quality of sewage treatment of 

प्रशोधित मल जल की गु० 00.0% गई 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत aaah aye 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level apts of solid waste management services 00.0% 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार a 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eas 
Extent of segregation of municipal solid waste दर 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण ieee 409 
Extent of municipal solid waste recovered ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय enor 400 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 

शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक लिपटान a 


Extent of cost recovery in SWM services 


95 
03 
64 
00 
00 
NA 
NA 
NA 
NA 
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ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली aad 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 36 37 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 ag 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् eee 5 ie 
Incidence of water logging/flooding 9 
जल भराद के क्षेत्र ts aa 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhanupratappur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


4 मान स्थिति 
| प्रस्तावित सूचक ee 
WATER SUPPLY SERVICES 
wer आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


4.4 700.0% 


4.2 35 [900 


3 


ie 


9, 
(4 ome जब की मात्रा 20.0% 34 33 
Continuity of water supply 
75 [Servers की निरंतरता ee nows | een | 0 28 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints Bane | 70०0 | 0 ie 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.7 दा अल see supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 
ce अल प्रदान में El 400.0% 37 39 
Efficiency in collection of water supply - related charges | 5५8 | 
.9 जल Wels में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 68 70 
00 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Aa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 5 

शौचालयों की उपलब्धता Maes as i 

Coverage of Septage/waste water network services 6 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 000s | [0 | 00 400 
ion efficl 


Zz 
| 


Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (00- 0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्नता 700-0% NA 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित aa जल की गुण् ]00:9% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिधरेज में लागत aah 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges NA NA 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


2.9 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार nee 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्टठ कचरे का वैज्ञानिक निपटान sO 
Extent of cost recovery in SWM services ५५ 
के ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
3.8. [Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता kid 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2024-22 
WATER SUPP LY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ates a a 
Per capita supply of water 
42 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 3370 00 Gf 
Extent of metering of water connections % NA 
'3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ier ba NA 
Extent of non revenue water (NRW) of 
गैर राजस्व जल की मात्रा es ap 
Continuity of water suppiy 
जल  प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 


| 8 | Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
47 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 


.8 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 
2.4 leet seater tooo 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 4 4 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee 


2.2 00 00 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20008 M Mm 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता NA NA 
Quality of sewage treatment ‘i 
हे प्रशोधित मल जल की गुण् 


A 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 2050 26 Me 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल्र 400.0% { 4 


Efficiency in redressal of customer complaints acne 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


| ५४ | 
29 Efficiency in collection of sewage charges NA 
: सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


६ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 [Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
34 Extent of municipal solid waste recovered 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान sy 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ली too 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता te 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब Oe 40 
Incidence of water logging/flooding 9%, 

जल भरा के क्षेत्र 0.0% lip «को a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in collection of SWM charges 
Ea 


2640 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ a7 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_S District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार we 
Per capita supply of water 
42 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता foe \pes 
Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार wets 
Extent of non revenue water (NRW) 
4 [गैर राजस्व जल की मात्रा F002 | _ 9४ | 
Continuity of water supply 
'.5 जल प्रदाय की निरंतरता 0000४ 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 9 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2065: 


Quality of water supplied Z 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Tah 
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Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 2 
i शौचालयों की उपलब्धता 40:00 20 i. foo? | | 00 a 
Coverage of Septage/waste water network services ५ 
22 मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता nual | 0 00 | 00 09 
3 Collection efficiency of sewage network 
3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22022 NA Ms 


—_ 


N ‘eae: = = — 
= ©o}]a@jyn i ¢ + | ० 


Zz 
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E Eg 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता eae 


2.4 
5 


NA 
NA 
NA 


Quality of sewage treatment ‘ 

प्रशोधित मत्र जल की गुण् 00.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 0 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 70.06 NA 
Extent of cost recovery in sewage management ‘ 

Rays में लागत TAA Oe 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 8 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ioe 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% Ry aR 


| सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
Ot कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


400.0% 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pois 
Extent of segregation of municipai solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HY ० ara 


3 
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oO 


3.2 
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Extent of municipal solid waste recovered 30.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पय 5 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ON कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


= 
Qo 
a 


00 
/00 
i00 
700 
400 


3. 700.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 44 
Soe कररा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 


45 
STORM WATER DRAINAGE 
0.0% a ae 


वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicabie, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 


4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4] overage of water supply connections #00 08 a4 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार id 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल्न की उपलत्रब्धता 735 Iped 
4.3 [Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ; 


Extent of non revenue water (NRW) Sates 
गैर राजस्व जल की मात्रा 0% 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

Quality of water supplied é 
r न 


00 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage % 

प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा &0:0/ oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 

सिवरेज में लागत की क्षमता ह; 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 

Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YSAHO ः ; 

Extent of municipal solid waste recovered 5 

बाहरी ठोस anne कचर nga 800% ae al 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान OO NA NA 
Extent of cost recovery in SWM services ; 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 2200 sae ee 

3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints saa 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता “ 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% “56 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 


w | w 
A wo 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% ee 2 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 3 

incidence of water logging/flooding ¥ 2) 
जल भराव के क्षेत्र 0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on !andfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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. a 
({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal Corporation 
| am प्रस्तावित सूचक erie | ॥ 8002» | -22 लक्ष्य 2022-23 
Loa | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
Ga प्रदाय कनेक्शन का विस्तार jo. ie | | 
Per capita supply of water 
.2 प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 435 9८५ 448 420 
Extent of metering of water connections " 
43 Gave कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ION | | #0 
Extent of non revenue water (NRW) é 
(4 bose जल की मात्रा 20.0% = ae 
Continuity of water supply 
4.5 जल प्रदाय की निरतरता 24 hours 2.0 | 2० | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
4.6  |पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:27 | 00 00 209 
Quality of water supplied ‘5 
.7 प्रदाय जल की 400.0% | [00 | 400 
Cost recovery in water supply services " 
i8 जल प्रदाय में लागत 00.0% 7 | ४ | 
Efficiency in collection of water supply - related charges A . 
(8 जल प्रदाय में लागत की क्षमता 02020 ui 5 
2° WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 400.0% 400 400 
A शौचालयों की उपलब्धता 53९ 
Coverage of Septage/waste water network services ° 
2.2 |अल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee? 200 me 
Collection efficiency of sewage network ‘ 
2.3 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Oe ne pa 
Adequacy of sewage treatment capacity " 
2.4 |अल्न जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 20:08 Nk “ 
Quality of sewage treatment ‘ 
2.5 प्रशोधित मल्ल जल की 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage a 
2.0 प्रशोधित मल जल के की मात्रा 5228 NK Me 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
2.7 ats में लागत 400.0% 20 24 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ais | 0 ie 280 
Efficiency in collection of sewage charges ० 
2.9 सिवरेज में लागत की क्षमता 90:06 Ne ms 
ex SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 
3.0 ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae | | og Hn 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 
a शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता TOMES | 0०0 | ae 00 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 400.0% | 00 00 400 
Extent of municipal solid waste recovered 
236 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 80.0% | 00 90 700 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6, 
a5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400.0% | 00 00 700 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसूर्ल pon 5 =! 
Efficiency in redressal of customer complaints FB 
3.7 ठपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता S00 2009 रे 
Efficiency in collection of SWM charges है 
3.8 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 288 | ७५४ | ind 
हज STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
4 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 02202 A | ok 
Incidence of water logging/flooding i. 
42 जल भराव के क्षेत्र G07 ql ee ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| aa. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ON ud 20 
Per capita supply of water 
.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435॥700 2i 23 
Extent of metering of water connections nik a 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा हि vs 
Continuity of water supply 
.5 sa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण AOC 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसल nd WOO 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ५५ 
शौचालयों की उपलब्धता {00:0 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fal / मत्र निर्णम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 400.0% 
Quality of sewage treatment हु 
25 [प्रशोधित मत्र जल की गुण् wee 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा me 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Rata में लागत Tae re 
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Efficiency in redressal of customer complaints 


2. 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


6 
7 
2.8 


o 
NN 


700 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 30:0% bas Ms 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
% Household level coverage of solid waste management services ° 0% “0 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20२ | _ै!० | a 200 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ : eet 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 


3.2 700.0% 00 


; 


3.3 40 


3.4 80.0% 700 00 


3.5 00.0% 700 700 


00.0% 77 | ७४७ | 


w 
oO 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 400 400 
Efficiency in collection of SWM charges : | 64 | ; 
35 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 90.0% 66 


es STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5s | «6 | 
44 [वर्षा re जलोत्सारण तंत्र की लंब T0007 5 

Incidence of water logging/flooding हू | oo 
4.2 जल भराव के क्षेत्र one 0 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 


स्थिति 


2024-22 लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक | _स्तरांक | 


Coverage of water supply connections 
शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण् 
Cost recovery in water supply services 
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Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


90.0% 
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28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HOWE कचरे का पुर्नठप 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in*tollection of SWM charges 

; ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 


| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
{ WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
to0.0% 7 38 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपल्रब्धता ee pe 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता 


a 
ho 


00.0% 


me a 
wii = 


4.4 


a 
o>) 


= 
on 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रवधन 
Coverage of toilets छा 400 
शौचालयों की उपलब्धता tyne 9 99 


Coverage of Septage/waste water network services 


i a, 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता [RO 
Collection efficiency of sewage network हि Nae 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 4000९ 
Adequacy of sewage treatment capacity हा NA 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:0४ Ne 


Quality of sewage treatment 


0, 
'_ _ [प्रशोध्षित मल जल की गुण seta 

Extent of reuse and recycling of sewage of 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20507 ma 

Extent of cost recovery in sewage management है | _ #$ | 
27 lata में लागत aaah Ane 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


‘ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


7 9, 
2 [rete ote at की सकता शमला 0008 


Extent of segregation of municipal solid waste 


ND 


bo 
nN = 


N 
on 


ND 


o N 
No = o 00 


w 


9, 
pe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 0०:0१ 00 
Extent of municipal solid waste recovered 0 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु eee / (4234 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस HUME कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges - 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता peel BS 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की ल॑ 


00.0% 40 4 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% =e = 


ale ied 
nN = 
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((5er वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | ais | वर्त 202 Ala AT 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


o 


8, 
‘4 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (2020. " 8 
Per capita supply of water 
2 (प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता asp {pee ef & 
3 Extent of metering of water connections 00.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 7 
‘ गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 63 62 


Continuity of water supply 


: sa vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 95 

y उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता en 

7 Quality of water supplied 400.0% 400 


प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in wate! 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


r supply services 


90.0% 


wo 


Ww 
* * 


wo aw oO 
» NS Ww 


S = — = = = = = = 
५७0 60 oa a + 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 9% 
2.4 |शौचात्यों की उपलब्धता 20028 700 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 


मल्र / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के Veal क्षमता की Valea 
Quality of sewage treatment 

genta मत्र जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुनंठपयोग की मात्रा 


400.0% 


a 
Zz 
* * 


झट 


z 
Pd 
> 


00.0% NA 


o 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 00.0% 
सिवरेज में लागत वसुली ae 


z 
> 


NA 


० | ०७७ 
on bh Ww 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 

: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.7 
: 80.0% 


90.0% 


> 
Zz 
> 


+ * | 
= 
OQ 
o 


Household level coverage of solid waste management services 


w >> Nn 
= oO 050 


0, 

* ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ids a8 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ges i 


3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ० ae ie 
Extent of municipal solid waste recovered 9% 
शहरी ठोस HAVE कचरे का पुर्नठपय Goes 
| | 
45 


| 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% | 00 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान * 
52 
47 


Extent of cost recovery in SWM services 


7 % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 400.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


80.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 


5 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 90:02 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 0 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् A008 39 42 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.2 0.0% 


; * 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipal Corporation 


| aris | मान स्थिति 

| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024.22 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता +35 Ipod | _ 8४ | 5 
LO जब प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:07 el : 

34 33 


20.0% 


Extent of non revenue water (NRVV) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
Vert set की 00.0% | 9४७ | 400 


7 
Cost recovery in water supply services é 
7.8 Sa प्रदाय में लागत वसली 400.0% 37 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges : 
4.0 Ga प्रदाय में त्राणत Aeon er क्षमता 20.2: हि Af 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


q 
Coverage of Septage/waste water network services ‘i 
22 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eg | 00 (0 
3 _ [Collection efficiency of sewage network 42 3 
2.3 laa जब नेटवर्क की संग्रह क्षमता ane #2 ७ 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की vate me a 


ar 
नी 


= 


= 
oO on 


24 hours | 65०0 | | ६४० | 0 


१8 72 


q 


e}~ 


2 400.0% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल set की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 


8] 


2.6 


27 Extent of cost recovery in sewage management 2 3 
: सिवरेज में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints | 56 | 57 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज में लागत Een की क्षमता है : 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
Household level coverage of solid waste management services | 00 00 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


00 | ० | 00 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 4 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 400:0 /£8 | _0०0 ।| pe 00 
Extent of municipal solid waste recovered ५५ 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ae 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ate 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ae big md 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
3.7 (पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता पक ue 
Efficiency in collection of SWM charges 7, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


NO 
© 


o 
es 


w@ | w 
nN 


Ww 


wo wo wo 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4 [वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की as [00.06 of 2 
Incidence of water logging/looding 7 
जल भराव के क्षेत्र 0% 2 


Note :N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


b 
Le) 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 


| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक वत् “ oe लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oN 


4. 
Per capita supply of water 402 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 20: ९0४ 402 ee 
Extent of metering of water connections 3 
Sra कल कमल ण के Re t00.0% 
Extent of non revenue water (NRW) | ae = Se 
गैर राजस्व जल की मात्रा eu ae ot 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee cals 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ayia 
Cost recovery in water supply services 45 
जल प्रदाय में लागत वसूली ee 2 ee 
Fees Efficiency Fu collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रटाय में लागत ft की क्षमता न 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल WaT 


Coverage of toilets 


शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
; मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता pai 
23 Collection efficiency of sewage network 
; मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 


Heal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 9% 
प्रशोधित ae जल की 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 3 

| 26 | प्रशोधित मल जल के प्‌ की मात्रा 50:00 NA * 
Extent of cost recovery in sewage management 00.0% 
सिवरेज में लागत i 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 83 28 
Efficiency in collection of sewage charges 4 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता see mas pat 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 

of ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ONO 70 | 00 | 00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय pred | 0 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


i% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान I00:0% 700 
Extent of cost recovery in SWM services of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 400.0% 53 
Efficiency in redressal of customer complaints 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 37 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network pa 
4 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र nope ae 


Incidence of water logging/floodin 
42 जल भराव के क्षेत्र eae : as | oo 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 
| am | प्रस्तावित सूचक | erie | वर्त 9082 ae | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
{ WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

4.7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार tee a ae 

4-2 पति व्यक्ति जल की उपलब्धता 39360 ah oe. 
Extent of metering of water connections हि ne 

3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eae MA 


Extent of non revenue water (NRW) 
'4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 97 97 
है उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
4.7 Quality Bad supplied | | | 00 | i 


Cost recovery in water supply services 00.0% 
जल प्रदाय में लागत age : 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


90.0% 


2 
Ad जल प्रबंधन 

22 मर | 00 | 00 

2.3 कक 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage i in ‘uh 
2.6 प्रशोथित मल जल्न के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 

Extent of cost recovery in sewage management हि | ०४ 
2.7 [सिवरेज में लागत वसुल्ली स्‍00:0% | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


29 |सिवरेज में ame वसुली की क्षमता 
छ्ज SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é 
3 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार sees | 00 2 | 00 oo 
39 Efficiency of collection of municipal solid waste | 0०0 | 00 | 00 | 00 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste | 0 00 | 00 | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye’ 
Extent of municipal solid waste recovered 


0, 
रियो ठोस ate et का पनडपयो ee Pace 


w 


a) . 
a जे 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


36 Extent of cost recovery in SWM services 29 3 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | | ४ | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges ae Z 
38 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ी की क्षमता 80.0% 38 8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


| जल भराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


00.0% 


aA] A 
ho ak 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


00.0% 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

Extent of metering of water connections a oi Ne 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार WOO Ne NA 
गैर राजस्व जल की मात्रा 822९: os 22 


Name of Municipality :-Bodia District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202022 लक्ष्य 2022-23 
VA |जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
42 Per capita supply of water 
.4 2 
Continuity of water supply 
5 जल प्रदाय की निरंतरता EA DOUE 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
है उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता is 
TF 
4 
4.9 


WATER SUPPLY SERVICES 

53 54 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता eee (42 22 
Quality of water supplied 


Cost ore in water supply services 400.0% 


Pa | Efficiency in collection of water supply - related charges gain 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 
* शौचालयों की उपलब्धता 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
६ Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


2.5  प्रशोधित मत्र ret की गुण 400.0% 


26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
yd 2 3 


प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
2 Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली ः 
Efficiency in redressal of customer complaints 2 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 0G 00 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
सिवरेज में ज्ञागत वसुली की क्षमता 20:00 Ne Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (00.0% ap 08 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता {UO #00 i00 
Extent of segregation of municipal solid waste हि 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण (0.0 00 पर 
80.0% 400 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान baila 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ft की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 
47 [वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की लंब ae mi ad 
Incidence of water togging/flooding a See 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bodri District :Bilaspur Nagar Panchayat 
a प्रस्तावित सूचक | | स्तरांक | वर्त 202 ioe लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ५; 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार EO O2 ie a 
Extent of metering of water connections 9% 
3 | Savers कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00.0" MA Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 20 
(5 जल प्रदाय की निरंतरता 2a hours 30 0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल्री mee "५०220 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


= 
[=] 
oO 


n nN 
~I 


oa 


Coverage of toilets 9% 
शौचालयों की उपल्रब्धता Te 700 
Coverage of Septage/waste water network services of 
22 [मलत्र। मल निर्भम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ॥29,0% 8 700 
Collection efficiency of sewage network 
23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 20228 Ne 
Quality of sewage treatment of 

25  प्रशोधित म्र जल की गुण् 400.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
very in sewage management 


N 
के 


2.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


© 
~ 


z wolzilzilz]2 
> S/S S/S 


34 Household level coverage of solid waste management services 400 
d ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
3-2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 300 0९ ss | 00 | ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण हक ee ~ 


Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय * H00 at 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 

शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 0008 ie 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली INO 68 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ै | os | 00 00 
Efficiency in collection of SWM charges 5 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teen की क्षमता ON 26 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल AEA तंत्र की लंब् toe i8 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल ART के क्षेत्र pa 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3 
ow 
oa 


N 
oO 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Champa District :JanjgirChampa Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | ees शान स्थिति | बक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

2 

a ar | 
9 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


| am 
ee 
7 
गैर राजस्व जल की मात्रा 2 
मर 20०० 
Efficiency in redressal of customer complaints ai On 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
.8 
| is | 9 
| 2 


Cost recovery in wa 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges % 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता हक ie oes 


2.4 
2.6 
26 
27 
2.8 
2.9 
ca 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3. ene aa eee management services 400.0% | 00 00 400 


॥ 
Efficiency of collection of municipal solid waste % 
a2 शह्दरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2 20:02 | 00 | oe 408 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
23 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० love | 00 | 99 {98 
Extent of municipal solid waste recovered ५ 
a शहरी ठोस HOVE कचरे का पुर्नठपय 02220 | 00 20 28 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
0 शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान tC 00 0 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
3.0 laa कररा प्रबंधन में लागत aaah Lie कं his 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 9 
3.8 _ [Efficiency in collection of SWM charges ae | we | ae 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
fae STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


बा गत जलता मत मी वाट $ | ४ 
44 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.0% 38 40 

जल भराव केश न on 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 4 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


ter supply services 


प्रदाय जल की गुण् 


| | 
Quality of water supplied 40 
fae: 
7 


8 


28 

2.0 
| ४ | 

00 
॥7 

88 
| 00 | 00 

2.3 00.0% NA NA 


00.0% NA NA 


700.0% NA NA 


20.0% NA NA 


00.0% re ei 2 


80.0% | ४ | 9 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chandkhuri District :Raipur Nagar Panchayat 

मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRVV) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

Efficiency fa collection of water supply - related charges 4 


'जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 


4.4 


= 


4.3 


4.4 


4.5 
.6 
4.7 
4.8 

9 


4 


ow 


N fev) 
ol]l= 


nh 


w 
* 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

24 
: शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल festa नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
aa जल नेटवर्क की HES क्षमता 


Fa जल के प्रशोधन क्षमता Fr Valea 
प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


EG 


700.0% 


700.0% 


2 


i) 


2.3 00.0% NA 
2.4 700.0% NA 
25 400.0% 


NA 
NA 


z 
> 


= 


Zz 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 

Rata में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

ata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 0 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार iss 


00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ase | 0 00 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YLAHCOT ॥00:04 | ० | ४०५ 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 400 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 300:0# ० 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 2 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 4952 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्ष जल SST at की लंब 


शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 
* 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 700.0% 34 
STORM WATER DRAINAGE 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


2.7 700.0% 3 


2.8 


2.9 


3 


3.6 


= 
r=) 
S 
S 
eS 
= 
3} 
4 
कं | हे a 4 


0. 


Zz 
> 


© 
* * | 
. 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | वर्त 202 लि लक्ष्य 2022-23 
Les WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
7 | ser mera कनेक्शन का विस्तार Oe 
Per capita supply of water 3 eee | 
4-2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ie ped 


Extent of metering of water connections 
जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 20 
4.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


कीग 

Cost recovery in water supply services 

Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets y 
2.. |शौचालयों की उपलब्धता 400.0% | 00 00 | 0 


Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
22 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00.0% | 0 कर | 0 ie 
अल जल नेटवर्क की संग aT ; ४ | OM 
23 |मलत्र जल नेटवर्क की Woe क्षमता 00:08 NK Ne 


Adequacy of sewage treatment capacity 5 
2.4 |मत्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 00.0% NA NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


! N 
a 


2.6 


Extent of cost recovery in sewage management ४ 
27 ।सिवरेज a ana वसूल 400.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
-3 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 90.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 | [०७० | 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता T0008 IDS 
Extent of segregation of municipal solid waste 0% 

3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् Aa | 0 | 28 | to bid 


Extent of municipal solid waste recovered 6 
रे शहरी ठोस HUE कचरे का YSU 80.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 


nN nN 


w 
an 


00.0% 


w 
an 


> | wo 
+ 


wo 
ऊ 


o 
NI 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र ae Fe | a ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक eas रत |; A स्थिति लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4 Coverage of water supply connections 400.0% 
i जलत्र प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2 
Per capita supply of water 7 
4-2 [प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता Tee Ipod 
43 Extent of metering of water connections 400.0% 
4 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ne 
Extent of non revenue water (NRW) 9% जा ae 
(4 0 peo aa की मात्रा en 0%8 
(9 जब प्रदाय की निरंतरता ze eels 
Efficiency in redressal of customer complaints 04 
4.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20008 a i 
Quality of water supplied 9% 
.7 प्रदाय aa की 00.0% 00 00 
Cost recovery in water supply services 4% a 
| 8.० | 8 जल प्रदाय a aera 00.0% 5 52 
| eee | g [Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
; जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हि 
2.7 |शौचालयों की उपलब्धता TOU 
Coverage of Septage/waste water network services ४ | [00 | 
22 मत्र / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता IO ॥00 
23 [अल जल नेटवर्क की क्षमता 0020 /९ NA ze 
Adequacy of sewage treatment capacity 0 
24 |मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता {00.0% NA i 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की गृण् 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ne 
26 प्रशोधित aa जल के पु की मात्रा 50:05 Me Ne 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
2.7 fata में लागत 00.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 
2.8 ठपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता an 420 
2.9 |सिवरेज में त्रागत की क्षमता a 
eae’ SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3,4 _ [Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 
: ote कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
हा शहरी ठोस अपष्िष्ट कचरे की संकलन क्षमता Poe | 0 0९ ia 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Oe 400 0 
Extent of municipal solid waste recovered 9f | 00 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 38244 | 00 ४32 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste is 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान id | _|० | ee 400 
xtent of cost recovery in SWM services 6 
3-0 | ora कचरा प्रबंधन में लागत ah ADCO |_& | | ५0. > | 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 
3.7 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता noe | 00 op 400 
Efficiency in collection of SWM charges of ie 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 0020. 30 3 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 46 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 20%: 30 bi at 
Incidence of water logging/flooding al 
जल भराव के क्षेत्र oe 9 i ego ॥ 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ aT 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 
है जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


4.2 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

4.3 Extent of metering of water connections 
. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


44 Extent of non revenue water (NRW) 
* गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cast recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत न्‍्री की क्षमता 


Nagar Panchayat 


लक्ष्य 2022-23 


00.0% 52 53 


435 Iped 88 


Zz 
> 


400.0% NA 


nN 
os} 


ad 
o 


24 hours 


400.0% 


02 P= 
* * 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


00.0% 


= 
Q 
ao 


Coverage of Septage/waste water network services 
Hat / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता AT TATA 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की IT 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपय 

Extent of cost recovery in sewage management 
Para में लागत Tat 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


2.4 


2.5 


2.8 


2.9 


Household fevel coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का Fe 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के लिराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Ww 
= 


3.3 


= 
प्र 
So 


00.0% 


700.0% 


Zz 
> 


00.0% 


00.0% 


z 
> 


> 


20.0% 


Zz 
> 


00.0% 


= 
= 


xe} 
~N 


N. 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A NA 
700.0% i00 i00 
00.0% 


00.0% 


700.0% 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
* वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 


गा A oO, ae] w]e | o 
Le) = 00 ~ o fea) bh 


00.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| सक. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


Extent of metering of water connections 


wa आपूर्ति सेवाएं 

7 loa gers कनेक्शन का विस्तार one Fe | $0 | 
Per capita supply of water है 

4.2 प्रिति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 [9०० 405 406 


Tait 0, 
(3 जब प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार one 
Extent of non revenue water (NRW) e 
'4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20-0% हे 3 
Continuity of water supply sa hears a8 ah 


Set Tare की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


9, 
7.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe | ४ | ef 
Quality of water supplied 0% 
4.7 प्रदाय जल की गण 400.0% | 00 00 00 
4.8 Cost recovery in water supply services 400.0% aa 36 


wa प्रदाय में लागत Tah 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


ap 
=) 
| 
for) 
- 


90.0% 


o 


00.0% 400 


nN = 
Bee : 


2.2 400.0% 


= 
० 
oO 


700 


= 
Q 
oO 


400.0% 


Zz 
> 
Zz 
> 


2.3 


Adequacy of sewage treatment capacity 
ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 


Zz 
> 
Zz 
> 


N 
oN 
| 
* # 
> 
z 
: * 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 


00.0% 


Zz 
> 


2.5 


z 
> 


0, 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20220 
Extent of cost recovery in sewage management of 
27 [सिवरेज में लागत वसुल्ल A000 - 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:9% जा 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
; ore कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 


400.0% 


w 


w | w | w 

os w N = 
x 
o 
oO 


00.0% 


= 
Qo 
Oo 
= 
Q 
o 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का पु 

Extent of municipal solid waste recovered 

i शहरी ठोस HUME कचरे का पूर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

. (i 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


00.0% 


80.0% 
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Qo 
So 


3.5 
3.6 
3.7 
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Oo 

= 
Ray 

° 
“NS 
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nN 
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a 
= 
~ 
NDS 


hee 
nN 


i 9, 
Oe कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 90.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


STORM WATER DRAINAGE 

aot star की निकासी 

Incidence of water logging/flooding 
based on extent of MSW recovered in a city; 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 70 
जल भराव के क्षेत्र 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


| am. | 
Coverage of water supply connections 


0, 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400.0% 


पर की ee 8 pd 

oe कक 200% 

ane arouse | 2०0 | 

| 8 | Efficiency in redressal of customer complaints |e 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Ea 
हु 
2.6 


owen wa 2 
see ey elas NA 
5 
5 
NA 
2 


Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Het जल्न के पुर्नठपयोग की मात्रा NA 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत aye 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints | ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges NA 


सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services 2 too | (४० | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20826 3 20 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता {00 ave | 00 ee 
3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ICO 20 | 00 2 
3 Extent of municipal solid waste recovered हे 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste गा 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.0% ॥00 400 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 00:06 fe 49 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 95 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3 Efficiency in collection of SWM charges ५; 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Pune 39 40 
STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network . 
वर्षा जल AMSAT तंत्र की ae 390:00? af si 
42 Incidence of water logging/flooding = a 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuriya District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | % 2 sel लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
Set प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


00.0% 


= a 
; = 3 


Per capita supply of water 
4.2 0 lof व्यक्ति जत्न की उपलब्धता 735 Iped ig 796 
Extent of metering of water connections 9 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Teo NA ab 


Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 


4.4 


: 
Scr aed 
जाल पटाथ में लागत पल हम ४: - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WATT 


छा 


0) 


N 


a मत 00% 0 
ee ea 0.0% NA 
Extent of reuse and recyciing of sewage NA 


ie) nN = = = = = 
o a = ५0 00 


है प्रशोधित मल ae के पुर्नठपयोग की मात्रा 


27 Extent of cost recovery in sewage management | 40 
; Pata में लागत वसूली 
2 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


8 : 
Efficiency in collection of sewage charges 
2.9 |सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 90:026 a NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services : % | [00 | 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 4200, 2 i £00 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 0 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता OU | t00 | oe 00 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
a शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण 00:0९ (342 
3 Extent of municipal solid waste recovered of 
3.4 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय eee | | 
Extent of scientific disposal of municipat solid waste " 
3.5 शहरी ठोस HOWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:92 0 | 00 (0 
Extent of cost recovery in SWM services % 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में ब्रागत oat 700:0'% | se 
Efficiency in redressal of customer complaints | | 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब SOLON es 28 
Incidence of water logging/flooding 4 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 

4 Coverage of water supply connections 400.0% 

: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार pos 

Per capita supply of water 

(2 ।प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता pemlbed 22046 es 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Ls sa vert की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 


Efficiency in redressal of customer complaints | _&४& | | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


= 
५ 


= 
bh 


Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services हे rn oer 
I8 जल प्रदाय में लागत ae 00.0% 72 73 


— = 
~™ oa 


Efficiency ae collection of water supply - related charges 
जल Vert में लागत वस 


4.9 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हि 
2.4 |शौचालयों की उपलब्धता aon ON 29 | 00 | op 
Coverage of Septage/waste water network services 7 
22 [मल / aa निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता seus 400 | 00 oo 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


nN 


3 00.0% NA 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment z NA 
23 प्रशोधित aa जल की गुण ee ua Me 


Extent of reuse and recycling of sewage 


५५ 
| 26 | 0 प्रशोथित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA | 
27 Extent of cost recovery in sewage management 400 0% ॥ vor — il ; 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


% Fd 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Be 02 
Efficiency in collection of sewage charges 2 

सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 32220 रे be 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 


4 9, 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार issue 00 #00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eo we | 00 0 
Extent of segregation of municipal solid waste " 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण् 22228 0 | 00 we 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 leat ठोस अपषिष्ट कचरे का पु a | 00 | ad 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 | 00 00 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.5 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 228 | wo 


Efficiency in redressal of customer complaints 


i उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता ae a 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network कि aS 
: वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 4009:0% 3 a? 
Incidence of water logging/flooding | 0 . | 
: जल भराव के क्षेत्र oe 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on /andfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


w 
oo 


A] ० ० ०७| ०७ ०७७ ७| ० ७७ 
NO = ~ ol wo Nh = 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


, 
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((5e0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


Municipal Corporation 


| ania मान स्थिति 
स्तरांक paca लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

Vera जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल facta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत की क्षमता 

OLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


= 


= 


aS 


iv 


a a nw 


ow 


w w 


० ow w w nN Nn Ny nN N NO i) N nN = = > = = = 
for) [3] के w iy = oo © N w = co NI ऊ wn w nN a 


3.7 अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
है जल भराव के क्षेत्र 


00.0% 


24 hours 


irk 
> 


80.0% 


400.0% 


00.0% 


90.0% 


00.0% 


00.0% 


400.0% 


00.0% 


{00.0% 


20.0% 


00.0% 


80.0% 


90.0% 


00.0% 


400.0% 


400.0% 


80.0% 


00.0% 


00.0% 


80.0% 


90.0% 


00.0% 


0.0% 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


2662 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


(5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Pe हिल. कहां 
न es 00.0% NA 
8 a ire 24 nous 


Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता re 


© 
wo 
o|]N 
> o 


= 
~ 


Quality of water supplied 400.0% | 00 00 400 
Cost recovery in water supply services 9 268... | 27 
4.8 जल प्रदाय में लागत वसली 00.0% 26 27 
Efficiency in collection of water supply - related charges , a3 
49 Ga प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ees 0 i 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fe जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 400.0% | 00 | 00 00 
| शौचालयों की उपलब्धता Gk 
Coverage of Septage/waste water network services 9 
Fa / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकला ne | _ [0०00 | 00 ea 
Collection efficiency of sewage network 9, NA 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता jC nw NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 7 en eee 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 40400 ss ee 
Quality of sewage treatment 9% 
2.5 प्रशोधित Aa जल्न AID 700.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
: प्रशोचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
fara में लागत वस॒ली 


Efficiency in redressal of customer complaints 0 
2.8 (5पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene ipo 400 


= 
o 


2.7 


Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 


A NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400 400 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste | ०0 | 00 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste हा 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण TE | 00 ५9 08 


2.9 90.0% N. 


wo 
= 


w 5 


o 
w 


Extent of municipal solid waste recovered 

; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस Hote कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:06 32 ie 


80.0% | 00 00 700 


700.0% 700 700 


00.0% 8{ 82 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ge 00:07 ae a 
Incidence of water logging/flooding 3 

; जल भराव के क्षैत्र oe ० की al ae 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


90.0% 


ATR w |< wf] wo | w 
nu] o ford olala 
* 
o 
7 
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Oo 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-DalliRajhara District :Balod Nagar Palika 
| am | प्रस्तावित सूचक | aris | वर्तमान स्थिति लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

es जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

4 Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


कि] 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
५ जल प्रदाय की निरंतरता 
4 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


6 

7 Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 

8 


t. 
4 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वस॒ली 


4. 


4.2 


24 hours 


80.0% 


202i-22 


a 


= 


20.0% 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


35 


ie — ive) 
oO : 
= 
i=} 
Oo 


400 


= | = 
-/8 


Zz 
> 


P-4 
> 


2 
Zz 
: 


5) 
जि 


NA 


37 
400 
00 


400 


'9 जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
Ee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल Tae 
Coverage of toilets ‘ 
2.7 |शौचात्यों की उपलब्धता seit 
22 Coverage of Septage/waste water network services 00.0% 
: Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 
Collection efficiency of sewage network 
23 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता al 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 80220 
Quality of sewage treatment हि 
25 प्रशोधित मल जल की गुण aie 
Extent of reuse and recycling of sewage ९५ 
| 26 | i प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200% 
Extent of cost recovery in sewage management Fs 
2.7 Pata में लागत sae 00.0% 
| 28 | 8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pate 
Efficiency in collection of sewage charges हर 
2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 22828 
३ SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
i ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार ry 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
Extent of segregation of municipal solid waste A 
23 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ए a Oe 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नपयोग BOO 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ati 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत (00:07 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 96: 
fel STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network a 
4. last जल्र जलोत्सारण तंत्र की aie Le 
42 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfili under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
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(i5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dantewada District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
प्रस्तावित सूचक | aris | ead a i स्थिति लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 48 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार HOE 82 
पति व्यल जल की उपलब्ध 35 ne er 
4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता as Be 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee My 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% vt 
4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 8४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 
प्रदाय जल की गुणवतता |» | ०७ | 
प्रदाय जल की 370 400.0% 00 


Cost recovery in water supply services 25 26 
जल प्रदाय A ara TESA 

Efficiency in collection of water supply - related charges 76 या 
जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


| ४ | 


NA 


= 
ror) 


.7 
.8 


4 


co 


: 
22 मि्न।मल निर्मम eas संवाओ कीव्यापकता #00.0% 400 400 
20 मल अल प्रशोधल cag aon 400.0% NA NA 

: aati oat के। poi oan 20.0% NA NA 
27 eda 2 ee in sewage management ieee 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges हि wa ७ आह 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 8 we की 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


2 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste 
2 शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण eas 490 {00 


3 Extent of municipal solid waste recovered 0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय She 400 #00 


2.8 


3 


w 
= 


५0 02 


400.0% 


700.0% 


3 
3 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste e 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20225 bia | 0 oo 
Extent of cost recovery in SWM services 2% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ली 20 28 2 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Shee | | | 00 09 


90.0% | 56 | 67 


wl o | ow 
ola] a 


& 
“I 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 72 


(५) 
00 


री: ( 
जि 


> 
a 


जल ae & BT 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Incidence of water logging/flooding 608 | ५६४६ | 
. 0 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Daundi District :Balod Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


2024-22 


प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints Bs 
7.6 | Sctremr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oui | | ue 


Quality of water supplied 9% 

.7 ae 00.0% 00 400 
Cost recovery in water supply services é 

48 जल प्रदाय में लागत वसूल 00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


400.0% 


= 
= 


= 
i) 


35 Ipcd 


700.0% 


= 
wo 


= 
ने 


24 hours 


= 
छा 


गे = 
“| o 


Coverage of toilets 2% 
2. शौंचाल्रयों की उपल्ब्धता 400.0% 00 400 
Coverage of Septage/waste water network services 7 
22 |aa/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 04.48 ives | oo se 
Collection efficiency of sewage network 0% 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22220 NA NA 


nN 
ow 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्र जल की IT 

Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 3 
| सिवरेज में लागत Ta ice ft 26 >*॥| : 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0/9 हट | _५% | 


00.0% NA NA 


al Wee 
के 


2.5 400.0% NA NA 


20.0% NA NA 


Ny Ls) 
| fe) 


Efficiency in collection of sewage charges % 
29 | Rata में लागत बसुली की क्षमता 0:03 


A NA 

SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 0 
3. lore कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार des iis | 0 sy 

Efficiency of collection of municipal solid waste 0 an - 366 
Sa शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Woe 400 220) 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered i 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान T00.0% 


00 
00 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली aarti ६8 #0 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 6 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0:06 | ४ | शा 
Efficiency in collection of SWM charges a < 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 03 ws 35 
STORM WATER DRAINAGE हि 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 3 
वर्षा जल् जलोत्सारण तंत्र की लंब् 400.0% ui | oe : 


Incidence of water logging/flooding हि 
i जल भराव के क्षेत्र 0.0% | थी | | 0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a 


3.3 700.0% 700 700 


ion) 


w | w | ow 
Oo bb 


b A 
Ne} ou 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Devkar District :Bemetara Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वत् 2 Herel लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 9% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00205 284 | | 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 735 Iped 
Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार as 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा ae 34 


Continuity of water supply 


3 


= 
Q 
nN 
ae 
oO 


ao 
wo 


: = 


4.4 
4.2 
4.3 
.5 


om 
° 
क्र 
oO 


= 
: = 


'जल vera की निरंतरता eA TOUTS 
6 Efficiency in redressal of customer complaints 400 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services ay 
'जल प्रदाय में त्रागत aaah 00.0% 37 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges | ७४ | 
> V9 _ जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:0% ue 
| 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets ५ 
2.7 शौचालयों की उपलब्धता ee 098 eg 
Coverage of Septage/waste water network services 9 
22 [अल / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 49050% fo? me 
Collection efficiency of sewage network % 
23 ।अल्न जल नेटवर्क की क्षमता 02228 Ne 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 400.0% 


00.0% 


Zz 
> 


i प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 

i प्रशोधित मल जल के पुरनठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
'सिवरेज में लागत वसुल्री 


2 


Zz =a = 
* * | | 
कि Zz 

: : 


Zz 
> 


20.0% 


27 00.0% 


NIN] nr 
oalala 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता का शिकायतों के निराकरण की क्षमता See {00 400 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली अ 238 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 0.0% a आम 
जल भराव के क्षेत्र ही 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


2.8 


2.9 90.0% 


= 
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Zz 
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00.0% | 00 00 
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N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(A5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamdha District :Durg Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 502429 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 
Extent of metering of water connections of Wa IN oka 
(3 | Sauer कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार NCD? NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 4 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 33 32 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गु० 
Cost recovery in water supply services of 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली 20:04 a . 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 62° 
जल प्रदाय में लागत Teh की क्षमता 5० 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता wee 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TOG: Oe 40 2 
Collection efficiency of sewage network 0% 

wa जल्ल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Ono NA Nt 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता (02:02 पक MS 

Quality of sewage treatment NA 
प्रशोधित मल जल की गुण | 


26 Extent of reuse and recycling of sewage NA 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
; सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में are वसुली 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


2.5 NA 


NA 


700 700 


NA 


700 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता * 700 
Extent of segregation of municipal solid waste +00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का . 


700 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 70020 08 


Extent of cost recovery in SWM services 4 

36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्ल elo 4 हे 
Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के जिराकरण की क्षमता oe or 

Efficiency in collection of SWM charges 4 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae = eh 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 


सूचक मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
Per capita supply of water 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5 [ped es #2) 
Extent of metering of water connections 
क्‍ 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा i 
5 Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
8 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


7 Quality of water supplied 


a 
a 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


= 


30 29 
24 hours 3.5 3.5 


= 


— = ae 


00.0% | ४ | 8 700 


प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services A 75 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 06.0% ae aS 
Efficiency in collection of water supply - related charges é | | 
.9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:07 ee ie 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Coverage of toilets गा 
2.7  |शौचालयों की उपलब्धता /00.0५% 80 
Coverage of Septage/waste water network services 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe 0 | 0 oe 
3 _ [Collection efficiency of sewage network 9%, 8... |... ५ 
2.3 laa जल नेटवर्क की क्षमता eee Ne 38 
Adequacy of sewage treatment capacity % 
24 laa जत्न के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता nee Ne pa 
Quality of sewage treatment % 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की गण 400.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 9% 
2.7 rata में लागत aaah 00.0% 7 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
2.8 | sosirenr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0/# ae 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
29 सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता Ne me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services of 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:04 | 0 eo 98 
Efficiency of collection of municipal solid waste 2 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता ies | too ue se 
Extent of segregation of municipal solid waste 40.08 400 400 


| 00 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 

Efficiency in redressal of customer complaints 


00.0% 400 


oa कि 
a 


00.0% 


= 
a 


3 0, 
3.7 अपकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ue | come) 00 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% * 

‘ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 02% 


STORM WATER DRAINAGE ‘ 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड का 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 2220 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(Sar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


| am. | 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

4.4 

4.5 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 220 
जल प्रदाय की निरंतरता 24/hours | 60.0 | 0 | eo ० 


Efficiency in redressal of customer complaints | _& | 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 
47 Quality ae supplied 400 ec 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Teor TENG at 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges हा ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता sas ue 93 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मलत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के 

Extent of cost recovery in sewage management 
fara में लागत Tah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता Bes #00 


3 Extent of segregation of municipal solid waste 
3.3 [ores ठोस sate कचरे का ye 200 
Extent of municipal solid waste recovered 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय | _ ० | 0 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste A 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान A000 700 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री (Oe oF 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THON की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र ae 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 


ee मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 3024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 9% 
7h जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार भाई | oe | i 
2 : 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 7 74 

Extent of metering of water connections ५ NA 
aa प्रदाय कनेक्शनों के मौटरीकरण की विस्तार 00.0% NA NA 

Extent of non revenue water (NRW) 


0, 
गैर राजस्व Sat की मात्रा 20.0% 


क्र. 
.4 
.2 
4.3 
4.4 
.5 


| | 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4 
Quality of water supplied ५५ 
हू r000% t09 
Cost recovery in water supply services 
जलन प्रदाय में लागत aah 00:06 हि है 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘5 ५ 
(.9 जल प्रदाय में त्रागत वसुली की क्षमता 020 Re a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets हि 

शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 700 400 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eee | 00 op ane 
Collection efficiency of sewage network of 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00030 NA 

2.5 


NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता IA Ne wa 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित Aa जल की 


NA 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पु 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत aaah 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ४82:4 ey 
00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 4 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान * 


Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली en 26 20 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ere 92 94 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Su: oe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


44 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 


Incidence of water logging/flooding 
: जब भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


NA 


2.7 || | 


2.8 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक वर्तमान ale लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


700.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
AS जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fe जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Fa जल्ल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

Rata में लागत वसुलरी की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUME कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE हि 

वर्षा जल की निकासी 


00.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
|_स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक teas लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
‘.4 | or were कनेक्शन का विस्तार 400-0" 2 ne 
Per capita supply of water 
7-2 प्रति व्यक्ति जलन की उपलब्धता Tee lped sid ae 
43 Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


जरराजस्य जल की मान ७ | ४ 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 49 5 
जल प्रदाय ase 24 hours 20 20 

4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचाल्रयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता pas 


400 
NA 
saute eee लगती NA 
or og लक का in sewage management | ० | 4 


Efficiency in collection of sewage charges ak 
29 lata में लागत वसुल्ली की क्षमता 90:0%8 0) bie 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


4.9 


00.0% | 00 00 700 


2.2 
3 


N 
fon) 


L 


N 
“I 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 

'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार fees 300 390 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOME कचरे की संकल्नन क्षमता 400,0528 400 As 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ए TRS 0 +00 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

$4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय oe 228 ay 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste i 
35 शहरी ठोस HUTTE कचरे का वैज्ञानिक निपटान eas 400 #00 

Extent of cost recovery in SWM services 2 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh es #0 a 
Efficiency in redressal of customer complaints ५; 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bene | 00 0 400 
Efficiency in collection of SWM charges a 2 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:0% e 2 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्न की निकासी 

Coverage of storm water drainage network नि जान 

: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water togging/flooding कल जाओ 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dornapal District :Sukma Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक pgs लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 20 060 
4.3 Extent of metering of water connections 00.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार atte 
Extent of non revenue water (NRW) a 
(4 bea जल की मात्रा 5 2020 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ke 


Quality of water supplied 


00.0% 24 


NO 
पी 


4.5 24 hours 


A 
3 
2.0 
00 
700 
4 
4 


Cost recovery in water supply services é 
8 जल प्रदाय में लागत वसूल 400.0% 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
*+ जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ia 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) - 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 


3 
N. 
3 
5 
5 


00.0% 


= 


= 
oO oO 


0 


2.2 |मल। मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00.0% 0 
oo ले लि ee सम जला 400.0% di 
OA cine बल ae ee 00.0% NA 


2 


Extent of cost recovery in sewage management 
28 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0% 
Efficiency in collection of sewage charges 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


700 


NA 


Extent of reuse and recycling of sewage % 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20:0% 


33 
34 
2.0 
52 
50 
| 00 00 
| 00 00 
NA 
NA 
NA 
NA 
400 
NA 
400 


Household level coverage of solid waste management services | tooo% | too 

3- ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार jee a0 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

2 शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता NOU 498 ie 
Extent of segregation of municipal solid waste % 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye! पे 00.0% | 00 00 i00 


Extent of municipal solid waste recovered s 
4 िहत ste कचरे are 80 0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% | t00 | 00 

of ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 322 


Extent of cost recovery in SWM services ‘ 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TASH (03204 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


(3 
ao 


WO} wl] os o 
NO] ® aS 


87 


80.0% 


3.8 90.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 25 
44 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की a NDS ee 25 
Incidence of water logging/flooding 0.0% o> ese a 
जल भराव के क्षेत्र es 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


- 
i) 
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((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Doundi District :Balod Nagar Panchayat 
aie | eee | a ae 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 
ez WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections नि doo. it. ott 
\] जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:02 ६४४ i 
Per capita supply of water 40% 
(2 [पति व्यक्ति जल की उपलब्धता ees us 
NA 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


20.0% 


N 
i) 
N 
[| 


24 hours 


80.0% 


N 
uo 
' nN 


400.0% 400 


= 
i=] 
oO 


700.0% 


wo 
a 
w 
७9 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत ager 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत agent की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ५५ 
शौचालयों की उपलब्धता MOON ane 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
Wa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता es 

00.0% NA 


Collection efficiency of sewage network 
00.0% 


N 
Qo 
~™ 
a 


90.0% 


= 
° 
i=) 


= 
OQ 
o 


Zz 
: 


Wal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा : cous 


Extent of cost recovery in sewage management 
2 
z 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता vee 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 [सिवरेज में लागत पुली की क्षमता छ i 20:00 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


z 
> 


400.0% 


७ | ७ 
a bh 


z 
> 


= 
o 
= 
ay 


a 


> 
z 
> 


Zz 50 Zz Zz Zz 

HF ‘i 
= 
> 


00.0% 


00.0% 


Qe] ae 
nr —_ 


3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Fe u 00.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


3.8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि ७. | ५98 | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब els ef 

Incidence of water logging/flooding % कह एक ee, 
'जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Durg 


District :Durg 


Sr.No Proposed Indicator 


Municipal Corporation 


Present Status 
202-22 


Target in Year 


Benchmark 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की ap 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत aah 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


B A 


.4 


4.2 


4.3 


.4 


4.5 


6 


.7 


= = 
५0 fe) 


=| 
90.0% 00 00 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


2.7 शौचात्रयों की उपलब्धता 


400.0% 400 400 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क Ht TIS क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 


2.2 
2.3 


2.4 


2.5 


N 
@ 


2-7 [सिवरेज में लागत वसूली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा Tea की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ ० 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

Incidence of water logging/flooding 


3. 


w 
No 


3.3 


q 
(| 


wo w wo w 
~ o a bh 


3.8 


Sy 


= 
wp] oa 


00.0% 


i00 00 


N 
N 


A 
A 
NA 
NA 
NA 


५0 


z z Zz Zz z 


~ 


400.0% 400 400 
400.0% 400 | 00 | 
80.0% | [00 | | 0 
400.0% | 00 400 
400.0% | | 20 
80.0% | ws | | 6 । 
90.0% | ४9 | i00 


जलन भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 
Coverage of water supply connections a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 45 46 
4.2 Per capita supply of water 436 Ipcd ae आाश | | 
8 27 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) q हा Ta 
74 largesse की मात्रा 20.0% 2 
75 loa Gara की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


69 
fa) 
S 
aS 
= 
° 
oS 
= 
जज] 
° 


= 
i=] 
oO 
ae. 
oO 
oO 


Cost recovery in water supply services 
ae प्रदाय में ब्रागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
ft की क्षमता ote 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता * 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता we 
Quality of sewage treatment 400.0% 


a No 
* * 
ie.) N 
- ™N 


00.0% 700 700 


00.0% 


= 
o 
a 


2.2 00 


00.0% 


> 


2.5 


Nn 
o 
z Zz rs 2 


Zz Zz za = 


700.0% 


= 
Q 
o 
= 
[=] 
i=) 


Zz 
: 
Zz 
* 


| 0०0 | 


w | 
wo De) = 


= 
Oo 


00 
00 
00 


w 


= 
o 


= 
Q 
Oo 


w | o 
o a 
BM 


co 


03 
wo 


+f 
o 


po b 
N = 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 
शिकायतों /% 
2.0 >पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Efficiency in collection of sewage charges हर 
2.9 Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 90:02 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2! 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण aloud i 0! 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 00:0/0 20 
Efficiency in collection of SWM charges 6 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:02 | ४6 | ; 
STORM WATER DRAINAGE 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब ome =e 
Incidence of water logging/flooding 0.0% aa 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Efficiency in redressal of customer complaints 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
- ५८ 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार WORE 
Extent of municipal solid waste recovered ‘5 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नऊपय ia I90 i” 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints . 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Hoes id 
वर्षा जत्र की निकासी 
जल भराव के क्षेत्र 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 
: See Par 

| सक्र. प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections “ie 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe He i 
Per capita supply of water 39 

प्रति व्यक्ति जलन की उपलब्धता J So tpee 2७ ap 
Extent of metering of water connections ५ 

43 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार dats Ne Me 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता cal 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ad ii 8५ 

Quality of water supplied 9% 

प्रदाय जल की गए 400.0% 00 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत aye ae #0 
j 


Efficiency in collection of water supply - related charges 9% 
49 _ |जल्न प्रदाय a ama वस॒ली की क्षमता ae 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION} 


मल जल प्रबंधन 


20.0% 


= 


a 
a 
~" 
a 


w 
w 
wa 


.5 
.6 
.7 
4.8 


= 


on 
oOo 


Coverage of toilets हि 

24 शौचात्रयों की उपलब्धता 4000 (8 2, | 00 00 
Coverage of Septage/waste water network services 5 

22 [मलत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 000 ५७३ fhe aap | 00 
Collection efficiency of sewage network . 

23 ।मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ॥00/9% eas ne 


: 
: 
Exe atrates =» resialng sewage NA 
Exeat a coi कम ry in sewage management ee | 
shine शिकायत sor ae! 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household tevel coverage of solid waste management services | 0] t00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार too {00 


bt 
b 


4 
2 
3 
2.5 
2.6 


Me pe pee 
छ | ०६ | 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 


शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste a 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YP ee 22 | 600 | 00 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 400 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 9) 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 00.08 ८ a 
Efficiency in redressal of customer complaints | _ ४6 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22:५48 ४ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता is Br 88 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 90०७९ लि काल 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र one fo 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.3 


शौचालयों की उपलब्धता 


2678 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ 74 
((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक erie a 202 oe लक्ष्य 2022-23 
| । | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
a ec प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2 00:९0 
Per capita supply of water 
(.2 [प्रति व्यक्ति wa की उपब्रब्धता 35700 oF 
Extent of metering of water connections ; wis 
3 | Sa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 022 Ne a 
Extent of non revenue water (NRW) a का ie 
(4 lease जल की मात्रा 24040 39 44 
Continuity of water supply pe 
.5 जल्ल vera की निरंतरता 24 hours 4.5 4.5 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
(.6 | पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pore | 00 oe as 
4.7 eee supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 
.8 aa प्रदाय में त्रागत वसल्ल 400.0% 29 30 
49 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
| जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता he 
le ae 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


2.3 

2.4 

25 Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की गुण 


Coverage of Septage/waste water network services é 
22 |मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eae 4; 
Collection efficiency of sewage network ५, 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:0 Ne NA 
Adequacy of sewage treatment capacity NA NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


400.0% 


00.0% NA NA 


20.0% NA NA 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 


2.9 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
a ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 
E ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 
34 Extent of municipal solid waste recovered 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YASUI 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
४ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 


4 


00.0% 2 


90.0% NA NA 


00.0% | [0 | 00 
80.0% | ० | 00 
00.0% 50 5 


80.0% 87 88 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gariyaband District :Gariyaband Nagar Palika 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 202:72 ल्रक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
22: ee ee 95 ped 05 tog 
ee टिक 24 hous | ०" | 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


80.0% 00 | 00 | 00 


00.0% 


| 


= = 
o 


.8 00.0% 


+ 
i=) 


छः = 
Ww 
a 


.9 90.0% 


on 


Bi 


Het जल प्रबंधन 
al ak ee 00.0% | 00 00 400 
as a EE ६६४४ 400.0% A A 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 60% हर कर 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल ए 
Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
: ata में लागत Tah 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


z 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय॑ 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 
Efficiency in redressal of customer complaints 


) 
डे 
OTe: S 
oO 
x 
Zz Zz Zz हट 
rl 
S 


© 
3 
3 
aS 
Zz 
> 


20.0% 


700 


= 


Zz Zz Zz = = 


0) 


400.0% 400 700 


w 
ma 


{ 400 


wo 
w 


‘ w ] ¢ ७ |RIRIS ७०७४० ! 
Ny ololn|oa}la 
99 
(=) 
° 
x 


= 
=) 
i=] 
2 
के 
2 
° 


80.0% 00 


00.0% 00 


00.0% 45 


ऊ | a 


0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता yee one 
Efficiency in collection of SWM charges é ? 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0.0 2 Ug 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network % 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् wee 
Incidence of water logging/flooding कि 
जल भराव के क्षेत्र ace ee | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार | 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW, 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
Vert जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


435 lpcd 


400.0% 


24 hours 


00.0% 


90.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल facta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


700.0% 


700.0% 


700.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae Sel के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Het जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


! 2 
Pata में लागत ig 
Efficiency in redressal of customer complaints as 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता alee 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


3 t00 to 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ss 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste Aigo 088 wot. ll - 6400 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ३ 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ge 


Extent of municipal solid waste recovered 
ret ठोस अपबि्ट कचरे ee | ० | 70 
ton 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 0% 
: 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत oes 
87 " 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered ina city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Geedam District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
हज WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
'4 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:07 = a 
Per capita supply of water 
42 [पति व्यक्ति जलन की उपलब्धता ies ped ee ae 
43 Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


% 
गैर राजस्व अल की मात्रा 20.0% 32 34 


Continuity of water supply 


4.4 
7.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ५८ 
7.6 | scattenr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oo. oe = 
Quality of water supplied 9% 
प्रदाय जल की गए 400.0% | ४ | | ४ | 
Cost recovery in water supply services 9% 
.8 'जल प्रदाय af are वसली 400.0% 34 37 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


75° 77 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


= 


00.0% 700 700 


nN = 
o 


Coverage of Septage/waste water network services 


2.2. |मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 700 
Collection efficiency of sewage network 
2.3 मल जल नेटवर्क की HIE क्षमता NA pall 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Ne NA 


Quality of sewage treatment y NA 
2.5 प्रशोधित Het जल की गृण् 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae . 
Extent of cost recovery in sewage management 

27 सिकेजमेलागतवसती बह आक 
Efficiency in redressal of customer complaints A 

: उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता = aaa 

Efficiency in collection of sewage charges 5 

सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 20:00 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

ft ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 


N 
0) 


nN 
oO 


w | « o I N 
we = fo 
a 


00.0% 


00.0% 


wo 
N 


00.0% 


0, 
ae शहरी ठोस HURTS कचरे का पुर्नठपय aes 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 


36 Extent of cost recovery in SWM services 
; Ont कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered in a city: 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक हि लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


00.0% 


435 Iped 


20.0% 


24 hours 


00.0% 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


400.0% 


~I = 
a 02 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / भल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


Zz 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


झट 


Zz 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा geass 


27 panda 4 Real aa in sewage management 400.0% 4 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.8 (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0 20 ie 
Efficiency in collection of sewage charges of 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता mone hl Mw 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services of 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार “20:22 f= ae is | 00 | ai 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ge 


eee ton0% 


za 
> 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ५५ 
& वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ge tO. a 28 
Incidence of water logging/flooding of 
जल भराव के क्षेत्र pees ie i 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


OF 
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2683 


(45वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur 


Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


स्तरांक 


400.0% 


35 Iped 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 


: 'जल प्रदाय में लागत ae 


Efficiency के in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Quality of water supplied ५ 
8 


24 hours 


80.0% 


00.0% 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


00 
00 


400.0% t 


00.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत Teh 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


20.0% 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार व 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस TUTE कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TIAN 


४ 400 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 3 
वर्षा जल की निकासी 


93 
39 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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8 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 
; मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202/ 29 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 a 
4 | Se प्रदाय कन्रेक्शन का विस्तार ee ae ae 
Per capita supply of water 404 
प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता aes aes ४४ 
Extent of metering of water connections 9 NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:02 Me aay 
Extent of non revenue water (NRW) के Be 
गैर राजस्व जलन की मात्रा 20:9# ze ay 
Continuity of water supply 40 
7.5 aa vera की निरंतरता 24 hours 4.0 | 40 | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
4-6 | scsrem की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe 00 200 
पायल की आग Supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services हि 34 
जल प्रदाय में लागत ae 400.0% 34 42 
Efficiency in collection of water supply - related charges | ४० | 
49 laa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता dial ॥ - “800 - ॥ 
2° WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.7 |शोचालयों की उपलब्धता एफ 028 | 00 2 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Tee a ue 
Collection efficiency of sewage network . 
2.2 मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Oe Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
2.4 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20: 220 me 
Quality of sewage treatment é 
“5 प्रशोधित मल जल की 03722 NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
FS 0 


: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


i) id 
o 


2 Zz Zz Zz 
Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management % 

2.7 |[सिवरेज में त्रागत वसुली T0008 ॥0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता अप 
Efficiency in collection of sewage charges ५; 

Pata में लागत वसुली की क्षमता eee ne 9 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 

3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार T00.0%6 409 ine 

3 Efficiency of collection of municipal solid waste ४ 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20.00 he 0 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 03026 00 | 00 00 


Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय ९-27 28 | t00 | 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 


3 
3.4 
3.5 


= 
[=] 
oO 
= 
o 
Qo 


wo 
a 


हज 0, 
° ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 700.0% 87 | | 
Efficiency in redressal of customer complaints oo | t00 | 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 700 
Efficiency in collection of SWM charges aS y 
3.8 ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 90.0% 33 35 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा ster की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


700.0% 7 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र OP 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


aN ने 
a है 
* * 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gurur District :Balod Nagar Panchayat 
. मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


400.0% 


435 Ipcd 


Extent of non revenue water (NRW) é 
(4 _ |गेर राजस्व जल की मात्रा ere a 85 
Continuity of water supply 
i5 जल vera की निरंतरता 24 hours .0 .5 
Efficiency in redressal of customer complaints 3s 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
00.0% | 00 | 00 | too 00 


Cost recovery in wate 0% 
जल प्रदाय में लागत 00,0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 4 | 90 | 
79  |जल Vers में लागत वसुली की क्षमता as 90 २६ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 


r supply services 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
wa / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 


2.5 प्रशोधित मल जल की 
27 Extent of cost recovery in sewage management ee 26 


सिवरेज में लागत TT 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

°&  |सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 0080 MA i 


| 
Household level coverage of solid waste management services | 0० | tm 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार tn 8 4४0 
3.5 
3.6 


2.8 83 84 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 400 | ० | 00 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपपषिष्ट Har का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tao 


3.3 


3.4 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.7 
Efficiency in collection of SWM charges 5 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता eee 26 oF 
| | : 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


44 Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding % 
42 जब भराव के क्षेत्र हक: hae |_० | 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 
प्रस्तावित सूचक | aris | हि pe लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


00.0% 


735 Iped 


| om | 
WATER SUPPLY SERVICES 
ea जल्न आपूर्ति सेवाएं 
4.3 


400.0% 


00 
हा] 


24 hours 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता १92 
Quality of water supplied 0% 
4.7 प्रदाय जल की गए 00.0% i00 
8 Cost recovery in water supply services 400.0% 


जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


a 


* * 
a NS 
a 
wo 


हक 
6069 


700 


७२ > 


400 


700 


श्रौँचालयों 0, 

2./ Qi की उपलब्धता 400.0% 400 00 
Coverage of Septage/waste water network services ५५ 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता say ie 280 


Zz 
* 


Collection efficiency of sewage network ५ 

2.3 |मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 700.0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 0%, 

24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता “00020 NA 


z 
> 


Zz 
> 


Quality of sewage treatment 

25 [प्रशोधित मल्र जल की गुण 00.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

2.6 प्रशोंथित ara जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA 
Extent of cost recovery in sewage management ० 

27 सिवरेज में लागत वसूली 00.0% 


Zz 
> 


Ps 
: 


o 
+ | | * 


z 
* 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pe 
Efficiency in collection of sewage charges a 
2.9 सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 30228 NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


oO 
ao 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसंली 


STORM WATER DRAINAGE 


es 

ey कक आर municipal solid waste 400.0% 400 400 
37 Efficiency in redressal of customer complaints | | बे 
3.8 
eo 


वर्षा जल्न की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


* 
a 


Incidence of water logging/flooding P 
4.2 जल भराव के क्षेत्र nine 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific dispo: 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


” 0, 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00:0/ se He 


sal of MSW is 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jaijepur District :-JanjgirChampa Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक । स्तरांक a 3 nie लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Soi & faa के निराकरण की 
see की गण supplied 400.0% 


Cost recovery in water supply services 0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges ie 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 200 a ४८ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल eT Wat 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Oe ae se 
fara जज मी 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 92 93 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 5 

Rata में लागत वसूली की क्षमता ane NA a 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services | 00 

3. ठोस कचस प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ane ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता oes 222 Ane 
Extent of segregation of municipal solid waste of 

रा शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 00: 0020 00 408 
Extent of municipal solid waste recovered és 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 80.0% | 00 00 400 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल LOND iy ape 


4. 
4.2 
4.3 
4.4 
.5 


700 700 


nN 
= 


a reas ee 
० | © Nl o 


00.0% 


2.2 


2.3 
2.4 
2.6 


nh 
a 


2.7 
2.9 


a 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 


00.0% 4 | oe 


w | wo 
0) 


Efficiency in redressal of customer complaints कि 

3.7 पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00020 of | | 
Efficiency in collection of SWM charges 5 93 

3.8 laa कचरा प्रबंधन में ब्रागत वसुली की क्षमता ४५४४५ a6 2 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network eo 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.9 28 be 99 

Incidence of water logging/flooding 

4.2 जल भराव के क्षेत्र pty ॥ » 05. | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


} 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


No 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व ae की मात्रा 


(० 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


= 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


= 
™N 


2/-/-/-+],_/4 
ays. a sl 


4.8 Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में लागत वसूली 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


24 Coverage of toilets 

: शौचालयों की उपलब्धता 
2.2 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
है मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage 


2.4 


2.5 


Lise 
a 


400.0% 37 39 
435 Ipcd oe | 9 30 
400.0% NA NA 
20.0% 20 49 
24 hours 2.0 2.0 
80.0% 700 | t00 | 00 
700.0% 400 | 0 00 


00.0% 
90.0% 
700.0% 


(00.0% 
700.0% 


400.0% 


a 
t=) 


700 00 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20 220 बट 30 


NA NA 
NA NA 


29 की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
है शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


3. 


3.4 
3.2 


w 


wo 
oa - wo 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.6 


w 
N 


80.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल्न की निकासी 


90.0% 


प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management ipaNG हे 5 
Efficiency in redressal of customer complaints कक जन हर 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 6: On कि श्र 


[ ७ 
कण 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की Ge 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


b 
= 


a]: wo] we 
iv 6० 


700.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JanjgirNaila District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | वर्त » ae लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (O00 H6 ve 
4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ise ied i | eo 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
é जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 


गैर राजस्व जल की मात्रा 20220 ae = 
जल प्रदाय की निरंतरता ee TOUS | 5६० | is | 600 | 


0 
Efficiency in redressal of customer complaints Ba 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sues ii oe 


Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागल aah ene is ie 
a Efficiency in collection of water supply - related charges 
~) 79 जल प्रदाय में लागत ager की क्षमता ci ao an 


2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
शौचालयों की उपलब्धता dad | | a 


ae 0 0 
प्रशांचित मल जल के पुर्नव्पयाग की मात्रा NA NA 
27 pearl sf ae ery in sewage management 
8 >्पभीका dy Reach के निराकरण की क्षमता 7 | 0 | 


Efficiency in collection of sewage charges 
i fata में लागत वसूली की क्षमता 90:07 ue 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


2.2 
2.3 


No No 
a - 


No 
o 


; 


७ | >> 

Gi E (| 
z 
> 


9%, 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 30:02 
Efficiency of collection of municipal solid waste 3 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 229706 £00 प्र 09 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 400 | 00 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Gz 


00 | 00 | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TH की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network [ ४ | 
ea वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् ee 92 

Incidence of water logging/flooding | ०0 | 
जल भराव के क्षेत्र 220 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


00.0% 00 कि जा 00 


00.0% | 00 00 


= oO o 
an nN ao 


4 
=n 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ भाग 4 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


4.5 Continuity of water supply 
; जल प्रदाय की निरंतरता 
| 6 | Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
47 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुण् 
Cost recovery in water supply services 
; जल प्रदाय में तब्रागत वसुत्री 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 3 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 202 


00.0% 


स्थिति 
4-22 


लक्ष्य 2022-23 


435 Iped 


2 2 
33 35 
NA NA 


24 hours 


Coverage of toilets A 
2.4 | etenerat &r उपलब्धता 00.0% 


0% 


00 


00.0% 


700 700 


00.0% 


20.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


2.8 


2.9 


Extent of scientific disposat of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


400.,0% 


90.0% 


400.0% 


00.0% 


00.0% 


80.0% 


400.0% 


NA NA 
| 0 00 | 00 | 00 


00 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


700.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
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(5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District :JashpurNagar Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erin | वर्त a nee | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कट 
Quality of water supplied 
47 प्रदाय जल की गए 400.0% 
Cost recovery in water supply services 
Te aoe प्रदाय में लागत वसुली 00.0% 
4.9 Efficiency Fy collection of water supply - related charges 90.0% 
a : जल प्रठाय में लागत वसुली की क्षमता aes 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2.4 700.0% 


जब आपूर्ति सेवाएं 
30 oe | | 


: 


400 | t00 | 00 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता pee 


2.2 
Collection efficiency of sewage network 2 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:0% 
Adequacy of sewage treatment capacity 
a जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता TO0:0% 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण Be 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
z प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा : 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
Rata में लागत वसुली 200 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pues 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 3038 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
i ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार nes 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
हि शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता peas 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ० Te 
Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय pee 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
3 Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah TOO 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pea 


Efficiency in collection of SWM charges 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसल्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
Ea वर्षा जल की निकासी 
44 Coverage of storm water drainage network 
है वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/floodin 
4.2 जलन भराव के क्षेत्र 4 के ०228 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00 i00 
| 
Poa 
| ४] 


a 
87 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 202:22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 

Cost recovery in wate 


'8 जल प्रदाय में लागत 


00.0% 54 55 


35 Iped 


| सर. | 
कह 
4.5 


24 hours 


00.0% | 0 00 700 


r supply services 


00.0% | | 50 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

24 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क Ht Bae क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2 
प्रशोधित मत्र जल की गुण 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नउप्रयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस॒ली 
Efficiency in redressai of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
: ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार sini 20 os 
3.2 


90.0% ॥3 4 


00.0% | 0 00 | 0 00 


00.0% 00 | 0 00 


00.0% NA NA 


00.0% NA NA 


00.0% aa | oe | 


80,0% | [00 | 00 | 0 00 


90.0% NA NA 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 2222 20 20 0 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘on 
3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरप Lene 00 ie 
Extent of municipal solid waste recovered ५ 
शहरी ठोस HOE कचरे का पुर्नठपय Bene है 490 


00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान [४:26 ue _ 
Extent of cost recovery in SWM services 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 2% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0#% a | | 
3 Efficiency in collection of SWM charges ५ = 
3.9 (ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae ae a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्न की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा Ta AMAR तंत्र की 


400.0% 55 56 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% Fe :4| | ० se 
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((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kanker District :UttarBastarKanker Nagar Palika 
: मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% 
4.4 [Sra प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee 7 ee 
Per capita supply of water 
(.2 [प्रति व्यक्ति जन्न की उपलब्धता dee /2 00 de @ 
Extent of metering of water connections 0% 
'-3 | ar gare कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:028 me psi 
Extent of non revenue water (NRW) 
44 asec की मात्रा | | | 
Continuity of water supply 
.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 9 [ze — | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services 5 
.8 aa प्रदाय में न्लागत 00.0% 22 24 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
fs laret प्रदाय A Ata वसुली की क्षमता ore i a 
4 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल WaT 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


= 
° 
(डे 
gS 
ss 
oN 
2 
छठ 
= 
2 
a) 


Coverage of SeptageAvaste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


3 Collection efficiency of sewage network ५ 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 400.0% 
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ray 
ra) 
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Oo 
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24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल्र जल के प्रशोधन क्षमता ht vate 


Quality of sewage treatment ५८ 
| 28 | प्रशोधित भल जल की गुण् 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
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26 प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
27 lata में लागत वसुली Oe 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में त्रागत वसुली की क्षमता 20:03 We NA 
Ea SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ree 00 a 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


4 9, 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20202 ue 400 
Extent of segregation of municipal solid waste ४ 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ : jb | 0 54 220 

Extent of municipal solid waste recovered 4 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय di | _|० | 90 390 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


400.0% | Aon | 00 


= 
Oo 
Oo 


700.0% 


: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pads 
Efficiency in collection of SWM charges % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 6 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब A000 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र ee 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2694 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kasdol District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
सूचक ५ वर्तमान स्थिति 
aa | tc Boa4 2.2] Sees 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


w 
Lo) 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections NA 


4.4 
4.2 


Tat 9, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00.0% 


Extent of non revenue water (NRW) 06% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 0% 
जल vera की निरंतरता 24 hours 3 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


.3 
.4 
4.5 
4.6 


o 


hod > 


400.0% 
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oa 
= 
t=) 
Oo 


00.0% 
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wo 
N 
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Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


90.0% | 56 | ह 67 


2.4 
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700 
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Extent of cost recovery in sewage management हा 
2.7 |सिवरेज में लागत auch gis : 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 600% as 
29 Efficiency in collection of sewage charges NA 


Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का पुर्नउपयोग् 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah 


Efficiency in collection of SWM charges °° : 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Te की क्षमता eee ६8 0 
4.2 


w 


प्र al 40 
py NM = 


3 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

44 [वर्षा जत्न जलोत्सारण तंत्र की ae AOE | 6 | 
Incidence of water logging/flooding a ' 2 
जल भराव के क्षेत्र one 7 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2695 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Katghora District :Korba Nagar Palika 


| ais | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


0 0 मिल ee 
3 कट 2 मम oie 

न अय कप | wo 
5 Ee 
हल sol as 
i १.9 oul ace ois are - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


00.0% 


00.0% 


Collection efficiency of sewage network 3 

Fal जल नेटवर्क की क्षमता NONE na NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 

मल Tal के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Kies Ne Ne 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Ha जल की 


Efficiency in redressal of customer complaints 400 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges NA 
3 fata में लागत वसूली की क्षमता 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level Poly of solid waste management services 400 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:28 age 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ge 3.20) | 00 00 
Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय B0.0% ee | 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ione 700 700 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5220 229 He 
Efficiency in collection of SWM charges 9% 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 92०07 af - 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | as 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब {000% a 
Incidence of water logging/flooding हु फाह 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ae ° 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressat of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 400.0% 


— 
= 
N 


4 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
| erie | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक Doi i2 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee i ne 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Te: (ped NS ie 
Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


7.5 24 hours 


80.0% 


= 
oO 
nN 


i.6 


o]s 

ao 

| = > 
Oo a 


00.0% | 00 00 0 


= 
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प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


(8 जल प्रदाय में लागत वसूली 57 59 
Efficiency in collection of water supply - related charges ५ हि 

79 |जल्  प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ane = 58 

ea .  |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल्र जल प्रबधन 
Coverage of toilets 6 

2.4 शौचालयों की उपलब्धता 400.0% | [00 | 00 700 
Coverage of Septage/waste water network services ५; 

2.2 मल मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता {oon ais 409 
Collection efficiency of sewage network of nik 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00-0 os Me 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता (On NA NA 

Quality of sewage treatment 9% 

2.5 प्रशोधित मल जल की गण 00.0% NA NA 

26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 9% 
Rata में लागत वसुली iene 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20.0/# | _५४५ | | _%& | 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 4 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

eee a c 
33 न हे कम) municipal solid waste nae 400 
बा foun bales aste recovered 400 406 


Extent of cost recovery in SWM services 
30 ढटिस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल | ४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 3 
44 वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.0% 40 442 


Incidence of water logging/flooding 5 
जल भराव के क्षेत्र oof Le a | a ai 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Keskal District :Kondagaon Nagar Panchayat 


a 
a 


प्रस्तावित सूचक 
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WATER SUPPLY SERVICES 


मान स्थिति 
20222 लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections of 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार APO at a2 
Per capita supply of water 4 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35/॥906 a 248 


Extent of metering of water connections 


% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% sai 30 
Continuity of water supply 

जल vera की निरंतरता ze Hours saat oe 
Efficiency in redressal of customer compiaints 80.05 | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 

Quality of water supplied 2 

Ward जल की 00.0% | t00 | 00 a | 00 


Cost recovery in water supply services 0% 

जल प्रदाय में त्रागत 00.0% 59 62 

Efficiency in collection of water supply - related charges Sous ms 
0 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल At WATT 


Coverage of toilets 9% 
शौचालयों की उपलब्धता eee 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल fers नेटवर्क सेवाओं की व्यापकला 

Collection efficiency of sewage network ५५८ : 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता JOP ee Ms NA 


Adequacy of sewage treatment capacity % 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता IS NA bas 


Quality of sewage treatment 5 Na 

प्रशोधित Het जल की गुण् pO: a me 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
aa में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | _ ४ | 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


Efficiency in collection of sewage charges ; 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 


00.0% i00 | 00 00 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (00:0's ve 90 


Efficiency of collection of municipal solid waste | t00 | 00 | t00 | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता हि 
Extent of segregation of municipal solid waste | too 00 | 00 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण हि 

Extent of municipal solid waste recovered 400 400 


शहरी ठोस HUME कचरे का प्‌ 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TS 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


| 00 00 | 00 00 


00.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल्र की निकासी 


4.4.. [Coverage of storm water drainage network 400.0% 5 
ast ae जलोत्सारण तंत्र : 

Incidence of water logging/flooding | ८० | 
जल भराव के क्षेत्र 0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khairagarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 


Sr = 
WATER SUPPLY SERVICES 
ae ee *38 ed 


4 
4 


= = : 
Nh = 


Extent of non revenue water (NRW) ‘4 26 - «० 53 

'4 . |भैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 25 24 
Continuity of water supply 470 

5 | ae vere की निरंतरता #0 au 
Efficiency in redressal of customer complaints हा 

7.6  पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% _ 700 


See t00 

Cost recovery in water supply services 

जल vara at ara aaah 00.0% 4 45 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% | 60 | 


4.8 
4.9 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


NA 
8 रत im argaccsrrar amr 
27 ands अमित ae in sewage management 
हि: आग treret क Geen 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोल कर ett की सेवाओं का विस्तार management services 400.0% 400 
nae अपट कप की कक tc 
न en aaa /डइक पक t00 
ao mune pan aste recovered 400 
Seewvanadtamagt | 


2. 


N : 
a 


Zz 


np 
है 
Zz fos] Zz Zz Zz 


2 
2.3 
5 


2 


(0७ | 
93 


a 


elololololofol |r 
~ oO a pS wo NO = o 
4 
dl 


Efficiency in redressal of customer complaints % 
*__उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:06 wp 80 
Efficiency in collection of SWM charges % “ 
38 [ठोस कचरा प्रबंधन में ame वसुत्री की क्षमता 20:97 20 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network a 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding i ed 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :(॥ 8 has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore ५४७५९ of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5or वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Khamharia District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aria | a a 02 AP लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


4. 400.0% i4 i2 


= 
= 


.2 35 Iped 43 45 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल Vere की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


.4 


— 
ao 


24 hours 


Extent of metering of water connections é 
.3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार D000 pis 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | 00 00 q00 
Quality of water supplied 

7 (प्रदाय जत्न की | 70 | 00 400 
Cost recovery in water supply services 7 48 


जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 5 ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 2728 Be ae 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 

NA 
| NA 
NA 


2 
2 


N = = pee 
w oO] @ o 


i) 
+ 


Adequacy of sewage treatment capacit 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
' सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 
; सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


‘M 
2 


७ | ७ 
ola 


20.0% NA NA 


700.0% I | 


80.0% | 00 00 | 00 00 


90.0% 


| $ | ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 

3.4 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 90:20 /8 oa | 00 oe 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pees ane 


Extent of municipal solid waste recovered 3 
a4 शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय BOO He 2 
3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20५ 
Extent of cost recovery in SWM services ५५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 400.02 ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20000 os | ४ | 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.8 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब fog 22 
Incidence of water logging/flooding कु ॥ cep = | 
जल भराव के क्षेत्र on 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


NA 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
3.3 शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण 200:0% (204 


90.0% 39 4 


NN 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


लक्ष्य 2022-23 
Coverage of water supply connections 


9, 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (nee #0 32 
.2 0 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (40520 200 28 = 
Extent of metering of water connections हि a ee 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार (00.0% me ms 
Extent of non revenue water (NRW) के 
गैर राजस्व जल की मात्रा aoe = ot 
जल प्रदाय की निरंतरता ee route id on 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 24 
00.0% /00 00 
Cost recovery in water supply services n 
जल प्रदाय में लागत वसली 00.0% 27 28 
Efficiency can collection of water supply - related charges 6 + 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता PO. Bi 30 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa Tet Wat 
Coverage of toilets é 
शौचालयों की उपलब्धता es 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 


00 400 


Collection efficiency of sewage network rs 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Aes dy 


23 न 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यौसता (00202 (४८ ue 


py ances 
27 ase . ee in sewage management 400.0% 
2 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Looe 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


8 
2.9 


3 
3 


| 
2 
3.3 
3.4 


Geol 
छा 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 90 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 97 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | 69 | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ieee 
‘ जल oe क्षेत्र Oe 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wo 
co 


A | ® oO |S 
Le} = 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharora District :Raipur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | त् 202 Aili लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (00/७9 8 57 


58 

2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tee |0०० uF 
Extent of metering of water connections हे 

VS जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार A000 NR ५५ 

4.4 NEY) 48 47 


Extent of non revenue water (४२४४ 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
eee | 
8 
| ७ | *% | 
| 5४ | 87 


Cost recovery in water supply services 
(8 जल प्रदाय में लागत वसली INO 
9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल्न प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets a 
2. शौचालयों की Soest 00.0% 400 400 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता roe ine 42% 


2.2 
2.3 |मत्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 09:0 /6 NA ue 
2.4 
2.5 


Adequacy of sewage treatment capacity ढ़ 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता tO a Ne 

Quality of sewage treatment ‘ 

प्रशोधित मल जल की गु० Oe be Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage % 

‘ प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ane NA ai 

Extent of cost recovery in sewage management पा 

fate में लागत aaa | 400.0% 40 / 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 

Efficiency in collection of sewage charges o% 

सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता Soe be Re 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 00 | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 9 480) 


[ve] 
for) 


2.7 
2.8 
2.9 


3.4 
3.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
| 32 | शहरी ठोस suite कचरे की संकलन क्षमता t00:0% t09 0 
33 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण ais i ake 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु oom oe a 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
36 Seam प्रबंधन में त्रागत ga eee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints | 00 00 400 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


58 

Coverage of storm water drainage network a a |e 
4.0 [वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की sie oe न : 
Incidence of water logging/flooding 0.0% | _० | | ०0 | 


* जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.8 90.0% 57 


जो 
nN 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 
erie | ह | स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024.22 लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections F हर 

[जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ee | os | = 

2 Per capita supply of water 435 Iped | | | t00 | 00 


प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व aa की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 2 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


00.0% NA 


ie) 
Zz 
> 


= 
+ 
N 
w 


24 hours 


= 
an 
w 
o 


N 


Oo © 
Oo np 
LS] wo 


= 
Ls: 


Efficiency के in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


~ 


= = = —_ = = 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


700.0% 700 


७ 
me 


00.0% 400 


~ 
iy 


5 G, 
2 मल जल नेटवर्क की HIE क्षमता 00:07 ms 
24 Adequacy of sewage treatment capacity NA 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यौसता 

Quality of sewage treatment : 

प्रशोधित Het जल की fone Ne 

Extent of reuse and recycling of sewage NA 


प्रशोधित मल जल के पु 

Extent of cost recovery in sewage management 

faara में लागत aah 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | | 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता as 
| 00 00 


40 


>> 
00 


nN 
0 


t ! 5]. 05 Pa 
N] OQ [a w 


wo 
: * 


NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 
ठोस कचरा Water की सेवाओं का विस्तार ps 


oe 
o 
So 


किए जो 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

cag अपन तय डा gsc 
sien शिया लिरक की 80 0% 
28 [Stare न tena बी 


3 85 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हु 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 00:00 रे ua 
Incidence of water logging/flooding है 
जल भराव के क्षेत्र 0:02 ae =a 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


te 3.4 
3.2 
3.3 


= 
QoQ 
i=) 


w 


w 
o 


जे 


3.5 
3.7 


4. 


जे 
nN 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khongapani District :Koriya Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
a | wae 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


00.0% 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tee 228 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ise 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 400.0% 


= = 
LS) > 


= 
wo 


= 


= = = 
0) a की 


| 


Cost recovery in wate 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in coliection of water supply - related charges 


supply services 00.0% 


= 
00 


9 Sauer में ब्रागत वसुत्री की क्षमता 
Pas . {WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

2. शौचाल्यों की उपलब्धता 700.0% 3420 
Coverage of Septage/waste water network services 

22 अल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता One 400 ioe 
Collection efficiency of sewage network Rie enue 

2.3 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (00:02 he NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 


24° मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
a eee 
Eton of seen in sewage management | oo 
ea ee ee t00 t00 

३ lia लागत वसताकीबमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


N 
for) 


N ७ 
५0 N 


7 Household level coverage of solid waste management services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार OOO 200 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता TOO 400 400 


Extent of segregation of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


w 
w 


wo 
bh 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ft ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cast recovery in SWM Services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
| जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


w 
a 


Ley है 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


स्थिति 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 20222 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


E जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400.0% | ss 
2 पति व्यक्ति जलकीडपलब्धता माफ फओ 
Pe ee mou | = | 


wo 
f=) 


o/s /[|aol]oa 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ae tients ze 


Efficiency in redressal of customer complaints | | 
78 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता boo” 80 
Quality of water supplied 2 
प्रदाय जल की 22728 
Cost recovery in water supply services 


a 9, 3 
p38 | 8 जल प्रदाय में लागत वस 400.0% 3 


at Efficiency in collection of water supply - related charges 7 
49 जल प्रदाय में लागत वसुत्ी की क्षमता panes ne 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


ez 
Coverage of toilets 
शौचात्रयों की उपलब्धता 700.0% 700 700 
Coverage of Septage/waste water network services 
22 |अल/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22:20 00 00 


Collection efficiency of sewage network 


o 
oo 
a 
oOo 


जे 


wo 
a a o 


6 % 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ADCO” i ae 
Adequacy of sewage treatment capacity x 

24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता eas MS NA 


Quality of sewage treatment 0% 
प्रशोधित ae जल की गुण् 00.0% NA 


20.0% 


Zz 
: 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 
ata में लागत वसुल्री 


00.0% 


3 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 97 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
99 _ [Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
| ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार en ५909 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOME कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

4 [वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब HOU 0% a 
Incidence of water logging/flooding 

4 जल भराव के क्षेत्र (cree ee 


lote ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


ti 3. 
3.2 
3.3 400 400 
3.4 


400 


700 


wo 


5 700.0% 


ao 
ao 


400.0% 


wo 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kirodimalnagar District :Raigarh 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


4 
.2 


..4 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व Stet की मात्रा 


= 
a 


20.0% 


Nagar Panchayat 
2024-22 


73 


00.0% 44 


00.0% 


NA NA 
3.0 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता er noute a0 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
V.6  पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0/0 |_/० | ag i 
V7 ee supplied 00.0% 00 00 
Cost recovery in water supply services 6 
4.8 जल प्रदाय में लागत वसली 00.0% 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges + 
i9 जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 90.0% 97 |e 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
2.4 शौचात्रयों की उपलब्धता 00.0% 400 400 
Coverage of Septage/waste water network services ५ 
22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता .00:0% I00 09 
Collection efficiency of sewage network 
2.3 laa जब नेटवर्क की संग्रह क्षमता 03:02 mA Ns 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ioe Me NA 
Quality of sewage treatment हु 
2.5 genta He जल की गुण 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा aoe Ne ise 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
ata में लागत TE 20:00 | 2 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 9 92 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pete 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


Para में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
| 37 aaa प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (34072 708 2) 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता sees | 00 99 AO8 
Extent of segregation of municipal solid waste a 
शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण 4009 ४: ८ 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 20:05 2 ap 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste fs 
28 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee | too | oe 00 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints " 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% | 00 on t00 
Efficiency in collection of SWM charges ५ हर 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 20.0% = 40 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network Ss 
47 [वर्षा जत्न जल्लोत्सारण तंत्र की ae Aer =] ee 
Incidence of water logging/flooding ५ 
जल भराव के क्षेत्र ae | ०0 | 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore vaiue of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kondagaon District :Kondagaon Nagar Palika 


मान स्थिति 
Ea 
WATER SUPPLY SERVICES 
ze 
Coverage of water supply connections Re 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


प्रस्तावित सूचक 


55 
Per capita supply of water 408 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 900 । 07 i08 


Extent of metering of water connections 400.0% 


'3 | ser प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
44... [Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 2467 
.5 जल vera की निरंतरता 24 hours 5.0 | _ 5०0 | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 7३28 हल 408 


Cost recovery in water supply services 


NA 
27 


Efficiency in collection of water supply - related charges 9% ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 48 23 ue | | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल्न जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 0% 
शौंचालयों की उपलब्धता 00:22 | too 00 | t00 | ae 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हि! 


Ae जलन नेटवर्क की संग्रह क्षमता Os 
Adequacy of sewage treatment capacity % 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:04 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गए 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


Para में लागत 7s 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata भें लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pi 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता iets 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 0 
7 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का परथ्थकरण 20202 4902 | 0 oe 
Extent of municipal solid waste recovered a 
a2 शहरी ठोस HOE कचरे का पुर्नठपय ty 0p | 700 | oo 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान T00:0% 400 00 
Extent of cost recovery in SWM services ५९५ 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ae eee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ace 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जल्ोल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore ५४५8 of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Konta District :Sukma Nagar Panchayat 


| erie | मान स्थिति 
am. प्रस्तावित सूचक 90222 लक्ष्य 2022-23 
| + | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4.4 [Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
35 Iped 


७० 
हु 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections % 
3 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
z 
गैर राजस्व जल की मात्रा 0% 
Continuity of water suppl 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 


Zz 


ww 
> 
(Xe) 


Zz 
> 


Q 
© 
wo 
७9 


Quality of water supplied 0% 
प्रदाय जल की गुण 00.0% 88 400 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 


] Efficiency in collection of water supply - related charges | 69 | 7 
| जल प्रदाय में लागत वसुली ; 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 9% 
शौचाल्रयों की उपलब्धता 40006 490 | 00 00 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 400 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


] 

q 

I 

4 

2 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 538. 

2.4... |Adequacy of sewage treatment capacity Tanne 

मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ibd 

25... [Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

2.6... |Extent of reuse and recycling of sewage 

i प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 

Rats में लागत वसूली 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 


2 
3 
A 
5 
Re) 
.7 
.8 
.9 
A 
2.3 
2.4 
25 
2.6 


0) 
N 


= 

Oo 

°o 

Oo 

: 

.~/zlziziz 
&/>|> |S 

> 


700 


2.8 
2.9 


Efficiency in collection of sewage charges 3 
| 29 | सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90,908 a Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
हर Household level coverage of solid waste management services 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 32222: 00 | 0 00 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु chad ie ies 
3 Extent of municipal solid waste recovered bs 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट HAL HT YaST pe ie 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 
. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान /0०-७/९ me 26; 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता anata | | Be 
Efficiency in collection of SWM charges . q 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 00066 Pe ne 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


: ; wis री ied 
छठ a}]la 


. |0, 

44 sre roan की ७००७ | ७५७ | ४ | 
Incidence of water logging/flooding [= जाओ 

42 जल भराव के क्षेत्र one er Se 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Koora District :Raipur Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% | 58 | t0 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार hens 40 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 


Extent of metering of water connections % 

जल प्रदाय Hager के मीटरीकरण की विस्तार 400:9/# Ms NA 

Extent of non revenue water (NRW) 50 48 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता enous Lae, | 2 | ao | 0 
a 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 5 

प्रदाय जल्र की गुण् 00.0% 00 किला जा 00 

Cost recovery in water supply services हि 49 = 
जल प्रदाय में लागत Tah none es 20 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोध्चित मल जल की 


400.0% | 00 00 


400.0% | 00 00 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


2.5 
Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ल्री 


NA 
किक जात 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
| 00 00 


2.9 |Rrata में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
on Household level Ray of solid waste management services 
* ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुरनठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services of 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली TOS 28 #9 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sue ae | | 
Efficiency i i 2 
ficiency in collection of SWM charges 90.0% 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 
Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र 3942: 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on ्ावा॥। under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


00.0% 


400 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक | aris | = 202 ian लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


| eee ane 76 
2: eee पलक "6 of 
का और जय जे की मजा water (NRW) 
8 [Cue a Seer 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
' [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pe 


a2 
= 
= 


= 
पु 


= 
Qo 
o 


-lowlo 
o|/S6]n 
w 
* 


Cael eae supplied 00% 400 400 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली eee ae sa 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

(8 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 22797 Ge e 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Act WATT 
cael की उपलब्ध ” ०७ | 7० 

शौचालयों की उपलब्धता teal 400 


Nn 
iy 


‘ 700 

Coverage of Septage/waste water network services oi 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 09:08 शलर 700 

Collection efficiency of sewage network é 

Hal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 400.0% NA NA 
400.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


z 
> 
Zz 
> 


NIN] 
an hb Ww 


Quality of sewage treatment ५ aa 
६ प्रशोधित मल जल की गुण 00.0% NA NA 

Extent of reuse and recycling of sewage re 

2.6 प्रशोधित मत्न जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 50:04 be Me 
Extent of cost recovery in sewage management é 

2.7 सिवरेज में ara वसत्री 00.0% t 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 

2.0 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cove 0 #00 
Efficiency in collection of sewage charges an 

2.9 | Rats में त्रागत वस॒त्री की क्षमता iene es है 


ea SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A 
700 


34 05 [evel covered of sald ware management services | ro00% | 00 | 00 
33 ra municipal solid waste 406 
34 हरी ठोस अपपि कचरे to 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
36 Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत | we 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges ५; 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe 
STORM WATER DRAINAGE - 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 2 0०028 al 
Incidence of water logging/flooding 00% 

जल भराव के क्षेत्र 


od 
NI 


wo 
o 
oO 


wo 


b 5 
LS) 


8 68 
44 22 


: * 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kota District :Bilaspur Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
00.0% 56 87 
Per capita supply of water 
4.20 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ieee oY 
A 
34 


00 
on 


Extent of metering of water connections 
है जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 520 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
00.0% 
जल प्रदाय में लागत वसूल 

Efficiency हु in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता pre 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 


ह 59 
Coverage of toilets of 
शौचालयों की उपलब्धता IO 00 me me 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ts 


Collection efficiency of sewage network ee 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% MA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

मल्न जत्र के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ॥00:046 NA 

Quality of sewage treatment 9% NA 
प्रशोधित मल जल की 00 0 NA 


Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


3 
सिवरेज में लागत वसुली 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ils 

Efficiency in collection of sewage charges 

Wars में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता OF 

Extent of segregation of municipal solid waste aan 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण as 


oo 
oa 


24 hours 


Oo 
a 


Zz 


o 
or 


nN 
on 


= 
[=] 
OQ 


Zz 


Zz 


Zz 


Zz 
Pp 


© 
* | 


= 
So 
oO 


= 
im] 
na | 


= 
[=] 
i=) 


= 
So 
oa 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाम beck 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत i 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 a5 
44 laut जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ies up 

Incidence of water logging/flooding 0.0% 

जल भराव के क्षेत्र pare 


Note :ULS has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


i 


; : 
pa 


; * 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kotba District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | erie | वत 7 aie लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


| am. | 

zal 

| oe 

peat neem) 
Se ale 229. = 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints |_& | 87 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 9 
प्रदाय जल की 20022, /0 
Cost recovery in water supply services 


% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 0 A 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30:07 5७ 4९ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Wea जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ४6८5 


= 


‘ 
nN a = 
o oo | 


= 


>> 
DN] 


Adequacy of sewage treatment capacity of 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता anaes Ne nn 
Quality of sewage treatment of 
प्रशोधित मल जल की 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ० 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 222 ba me 4 
Extent of cost recovery in sewage management | oo 
सिवरेज में लागत वसूल 00:04 ० ! 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 899 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pass 

Efficiency in collection of sewage charges ० की 
2.9 [Rata में ल्ागत aga की क्षमता 39:07 Le a 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A 
Household level coverage of solid waste management services i पी: 5, «जे 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 02220 / ie 232 


Efficiency of collection of municipal solid waste व 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता oe ue 400 


Extent of segregation of municipal solid waste 
हे शहरी ठोस HUME कचरे का पथ्थकरण ee 480 92 


2.3 
2.4 
2.5 


2.7 
2.8 


| ००५० 
०७ | ७ fa 


Extent of municipal solid waste recovered 


a2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services %; 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली {OOO 20 = 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता का 


Efficiency in collection of SWM charges 


: हर हर 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 20:06 8? 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ine १8 9 
Incidence of water logging/flooding ५ काजल Se 
जल भराव के क्षेत्र oe ° 


lote :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.5 
3.6 
3.7 


w 
00 


z 
> . . 
iN) 


44 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kumhari District :Durg Nagar Palika 


4.4 
.2 


.3 


= 
> 


= 
an 


00 


Le) nN 
No = 


ot 6 658 ies, | ack 
N | ७ Nlo 
; 


2.3 


4 


E 


2.5 


2.6 
2.7 
2.8 
2.9 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 

Sel WET कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 320. 020 
Adequacy of sewage treatment capacity 4 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 5 208 
fata में लागत वसुली es 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


435 Iped 


70 


80.0% 


90.0% 


700 


NA 


[ ७ 
80.0% 00 400 
00.0% 72 73 
700.0% 43 
400.0% 400 400 
00.0% 00 00 
५ 
NA NA 
NA NA 
5 
Lae 


* : 


Ez SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
a ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pile 


4 
3.2 


3.3 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का 


3.4 


3.5 


(3 
N 


a | न 
NO = 00 oO 


N.A-NotA 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HG 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


400.0% 


00 


400 


NA 
00 


| 00 | 00 


00.0% 


700 


700 


400.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


Pplicable, N.D - No Data 


00 400 
| 6 | 62 
[ ७ [४ 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


00.0% ae ae | 
0.0% 2 4 


Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill! under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kunkuri District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


2 हू (8 
+3 Se er 


= 
> 


+4 Ww 


425 जल vers की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 

76 | scrsitenr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee fe | | 
Quality of water supplied 400.0% 400 400 


प्रदाय जल की Fo 
Cost recovery in water supply services 


% 
जल प्रदाय में लागत वसली ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / Hel निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ; 
Collection efficiency of sewage network 


23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता “ 00.0% 
24 जल अल seine an की पता 400.0% 
2.6 genta मत se esscne Ara 
27 el Piece in sewage management Toa 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


fear ठोस कचरा प्रबंधन 
हे Household level coverage of solid waste management services 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 23 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुल्री 


3.2 
3.3 
Efficiency in redressal of customer complaints ape हि 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 


Oo 


a w 
wo 


= 
So 
Oo 
= 
i=] 
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Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
Se कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता eed 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


i % 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 00:02 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र make 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a 
o 
aa 
©o 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

: 
2 te cas are Sete 

+3 जल प्रदाय करक्शन के deter की विस्तार 


44 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 26 26 
| so 


a 
a 


© 
hb 


= = 
re) = 


गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


4.5 24 hours 


4.6 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 


Cost recovery in water supply services 0 
‘8 जल प्रदाय में ब्रागत वसूल्ल 00.0% 43 


Efficiency in collection of water supply - related charges | es 


4864 700.0% | 0 00 4 


o 
oO 


> 


a z 
a [~) > 


90.0% 68 


जल प्रदाय में लागत Tae की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


400.0% 400 400 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Ny 
N 


ry 
Nn — 


Collection efficiency of sewage network ‘ NA 

2.3 laa जल्ल लेटवर्क की क्षमता 00.0% NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 9% 

24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Ona NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management ॥- ca 3 
fata में लागत aah : 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 


2.9 | Prats में ल्ञागत agai की क्षमता eo ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


ee 

है Household level eyed of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Agee 000 02 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% | _|० | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


3 % 

“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ ० ee ie | | ae 
Extent of municipal solid waste recovered ५९५ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय॑ aes ” eke 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste is 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान BOO | 0 2 023: 
Extent of cost recovery in SWM services “ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल ee ae | | 
3.7 


Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eve | | age 
Efficiency in collection of SWM charges 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
oom | ०0० | 


Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र ie 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


90.0% | 65 | है| 
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Name of Municipality :-Kusmi 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Balrampur 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | ais | वत 202 faa लक्ष्य 2022-23 
Lae WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% 
Tae प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 82:25 bg ie 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता topo of ५५ 
Extent of metering of water connections 9% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee i Ne 
Extent of non revenue water (NRW) . 575 || : _- 36 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 40:07 af i 
: mat vara की निरंतरता 24 hours .0 .0 
Efficiency in redressal of customer complaints ९८ 
| उपभोक्ता की शिकायतों के तिराकरण की क्षमता eee 402 | 00 | ty 


a 


Sm | «७. | 5. nee 
न्चऊ>ऊ[|[ एा 


प्रदाय जल की गुण् 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


प्रशोधित Het जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


400.0% 


में i% 
9 saver में लागत वसुली की क्षमता noe 
| 2 | . [WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ae जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 00.0% 400 400 
है शौचालयों की उपलब्धता Hees, 
Coverage of Septage/waste water network services bs 
2.2 मल्न/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 0002 20 oe | t00 | ue 
Collection efficiency of sewage network : wk 
23 laa जलन नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee ms MA 
Adequacy of sewage treatment capacity 9% NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 40355 Ma NA 
Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित Het जल की IT 02204 NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
2 कवि 


2.9 


- 


3.2 


Fara में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HOME कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 


3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
Es STORM WATER DRAINAGE 


4 


based on 


वर्षा जल की निकासी 


80.0% 


90.0% 


400.0% 


700.0% 


700.0% 


80.0% 


00.0% 


400.0% 


700 700 


5 


700 00 
400 700 
400 700 


400 


= 


00 


33 


a 


80.0% 


90.0% 


| 00 | 00 | 00 | 00 


5 53 


N 


Coverage of storm water drainage network is 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 8:09 20 bis 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र we 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता T>'lped BY 

Extent of metering of water connections 400.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% हा 20 
Continuity of water supply | 60.0 | 
जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 
मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


2.5 प्रशोधित aa set की 400.0% 


शोचित मर जल के पु्नअपयोग की मात्रा ४ | 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
सिवरेज में लागत वस॒ुली ewe 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% na Sd NA 
eit की क्षमता 3 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


32. [Efficiency of collection of municipal solid waste i606 a [ee 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ० 

Extent of segregation of municipal solid waste 40) ee 
ठोस HORE कचरे HY iene 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस SOE कचरे का ‘a 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 7 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


3.7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 93 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


00.0% 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Name of Municipality :-Lakhanpur 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Surguja 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4 Coverage of water supply connections 
: Sel Vale कनेक्शन्न का विस्तार 
42 Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 


जल्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


= 


4 


Continuity of water supply 


4.5 


निरंतरता 

।.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

4.7 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

हैं जल प्रदाय में लागत वसुली 


जल प्रदाय की 


= 
00० 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Ae जल प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल et Aca की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2. 


I 
2.2 


2.3 
2.4 
2. 


Extent of reuse and recycling of sewage 


5 
26 प्रशोधित aa जल के प्‌ की मात्रा 


2.7 


2.8 शिकायतों 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


N 


w | o | w 
Ww Np = 


oO 


: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


3.4 


3.5 


wo 
fo) 


w 
N 


w 
6० 


4.4 


> 
N 


Quality of sewage treatment 
venta मल जल की गुण 00.0% N 


सिवरेज में लागत aye ve 
Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pees 


Household level coverage of solid waste management services 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
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STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
to0.0% s 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 9.8 


34 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


27i8 छत्तीसगढ़ UM, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lawan District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aie | वः 2 गा लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


ra जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ‘ a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees “4 a8 


पति व्यक्ति जल की उपलब्धता आफ | 9 | 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता १०90९ 
Extent of metering of water connections é कर 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार als NA 
Extent of non revenue water (NRW) A 
4 मर राजस्थ जल की मात्रा 200% 


.5 जल vers की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.6 85 | _& | 


Quality of water supplied 
7 eat 400 | 00 | 00 


Cost recovery in water supply services हि 39 
जल प्रदाय में लागत {OO ae 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
. जल प्रदाय में लागत ag 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment हु na 

प्रशोधित मल जल की 00.0% NA mM 

Extent of reuse and 424 al sewage : NA NA 

Extent of cost recovery in sewage management ॥ 0७ ll किक 

सिवरेज में लागत ga * 

Efficiency in redressal of customer complaints % 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Boe HOY 490 

SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार = 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% ee ee 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता के 


Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
ठोस अपषिष्ट कचरे का yz 7 
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Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान = 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
= [Ts 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की # 

Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र i 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 23 24 


80.0% | 00 | 00 00 


w 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


a प्रस्तावित सूचक | erie | हि जिओ तर i स्थिति लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ie हि ता 
| so 
az 
| ०0 | 
| 3 
- at 42 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में ल्रागत वस॒ल्ी की क्षमता : 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 3 
2. aitaraat की उपलब्धता 00.0% 00 700 


Coverage of Septage/waste water network services 


2.2 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल rd प्रशोधन aac की पर्याप्तता mene bias pa 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ; 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत aaah 
Efficiency in redressal of customer complaints 

; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 

; सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.3 
2.4 
2.5 


2.6 
2.7 400.0% 4 | 5 | 


80.0% 00 00 


i) 
00 


90.0% NA ) oom | 


[aa 
3.8 90.0% | 5 | ‘60 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22 
4  [जल्न भराव के क्षेत्र on 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | व 202 bla | बक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जलन की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की aye 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत Tae 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल feta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


00.0% 
35 Ipcd 
400.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 
00.0% 
400.0% 


90.0% 


00.0% 


700 


400 


00 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 


700.0% 


00.0% 


00.0% 


Zz 
> 


z 2 
: * | 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत बस 
Efficiency in redressal of customer complaints 


= 
Q 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressail of customer complaints 


शिकायतों 0, 
2.8 उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 00:00 | ४0 | |. 2: | 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
2.9 |सिवरेज में लागत aaa की क्षमता wee Ne ef 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 400 
| ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार as 
Efficiency of collection of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 00 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ge ee we 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय on i ibaa 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Oe 700 490 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% — | 
3.7 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


85 


3.8 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ea 
4 


~ 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


00.0% 


0.0% 


77 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5c0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 
WATER SUPPLY SERVICES 


|_स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 074-23 लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता री 
Extent of metering of water connections 400.0% ad Le 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार iad 
Extent of non revenue water (NRW) 9 24 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 24 23 
2.0 2.0 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

ae Vals में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
we / we fara नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत aah rae 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 0५, 0 | [00 | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार का 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 ग।॥ गए 0 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pa 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 6059 
| ० | 


Extent of municipal solid waste recovered ५; 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 0४028 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOME कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 


24 hours 


80.0% 


00.0% 


Le) 
th 


00.0% 


400,0% 


ft 
Bb 


00.0% 


00.0% 


20.0% 


wo 


oo 


wo 


00.0% 


00.0% 


z 
z 
2.7 
Ea 
3.7 


iad 
0 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल्न जलोत्सारण तंत्र की ° 

एक 
जल भराव के क्षेत्र ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


न 
No 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Malhar District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | हि ae स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक हि ae लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ea Outs 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हि 

जल की 00.0% 

Cost recovery in water supply services ; 9% 

जल प्रदाय में लागत 409:0/0 Bs 
fficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 52 * 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 


00.0% 


35 Iped 


700.0% 


20.0% 


00.0% 


700.0% 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस्‌ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
faa में लागत की क्षमता 


00.0% 


80.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस HAT Water 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की ee Be 2 
जल भराव के क्षेत्र 9:06 | ० | | ०0९ | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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00.0% 


400.0% 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mana-Camp District :Raipur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 

| am. | प्रस्तावित सूचक Sata 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections si 
Per capita supply of water ae 

.20 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 9,200 Be | 60 : 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जत्र की मात्रा se ne 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2500 

Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 

Quality of water supplied 

Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges 80.6% 

: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
00.0% 00 700 


मल HA प्रबंधन 
400.0% 
: 


a 
w 


.4 


45 4.0 
94 
4.7 00 
4.8 43 
23 


oO 
a 


KS = 
© 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
aot / wal निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


ND 
ua 


i] 
N 


00.0% 


NS 
aw 


! Net t 
bh 


Ae जल नेटवर्क की संग्रद् क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 0% 

'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 02003 me a 

Quality of sewage treatment ५ 

प्रशोधित मल जल की गुण ee mM a 
NA NA 


2 

2 

2 Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Rata में लागत वसूली f 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 

Wie मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा me 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mag 
0. 


5 
6 
aT 

2.8 
99 _ [Efficiency in collection of sewage charges 
| Rate में लागत वसुत्री की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


ठोस SURE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOME कचरे का ye we 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ate 

: 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान tog: 

: 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ID. 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:07 

Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 lag कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 


00.0% 


3.4 
3.2 


84 
NA 
| 00 


00 
00 
00 
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_ 
[=] 
oa 


w | w 
A Ww 


w 
w 
Ww 
a 


3.5 
3.6 
3.7 


o 
Oo 
= 
oa 
oO 


83 
39 


& 
; | 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 3 
4. [वर्षा aa जलोत्सारण तंत्र की ल॑ seo 
Incidence of water logging/floading 9 
जल भराव के क्षेत्र aes 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2724 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-MandirHasoud District :Raipur Nagar Panchayat 
५ मान स्थिति 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक 2024222 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections कि 

जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TOD 4 5 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 35062 oe 25 
Extent of metering of water connections | _० | यो 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
* गैर राजस्व जल की मात्रा 34% | | 62 
Continuity of water supply 24805 
4.5 जलन प्रदाय की लिरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता atthe 
Cost recovery in water supply services ५८ 
जल प्रदाय में लागत Teoh 00.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges % ५ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शोौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल्र / मल fasta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
Ae जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment 0% 
: प्रशोधित मल जल की FU 00:27 is 
Extent of reuse and recycling of sewage 4 
2 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा uae Me 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
: सिवरेज में लागत वसूली ae 
Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 28048: 8 
Efficiency in collection of sewage charges e 
2.9 lata में लागत वसुत्री की क्षमता 20:05 he: a 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


00.0% 00 {00 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3 Extent of municipal solid waste recovered F 
ao शहरी ठोस HOME कचरे का पूर्नठपय poke aug | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


= = = = 
I E “ हु कि 


4.7 
4.8 


2.4 00.0% | 00 00 


400.0% 


NEN TSN = 
+ [० ४9० © 


Nn 


nN N 
™M o a 
z =z 2 2 
: * ‘fe 


on शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 22642 2202 कक 
3 Extent of cost recovery in SWM services é 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah ue | ६ [| 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ge 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; Be 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :--Manedragrah District :Koriya Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 


2024-22 


| am. | प्रस्तावित सूचक | mer 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ieee a te 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Heine ue us 
43 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Oe 
4 Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


गैर राजस्व जल्र की मात्रा 


Continuity of water supply 24 hours 4.5 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pas 

प्रदाय जल की गुण 00:06 | 00 
4.8 जल प्रदाय में लागत वसली 00.0% 25 27 
Efficiency in collection of water supply - related charges Ke 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 20.0% a ae 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 3 

शौचालयों की उपलब्धता scale ae 28 


Coverage of Septage/waste water network services e 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता the aes | 00 | 00 
Collection efficiency of sewage network 6 

23 [मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता sone 


Adequacy of sewage treatment capacity ५ 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ele 


4.5 
.6 
.7 


2. 
2.2 


z= 
Zz 
> 


= 
> 
z 
> 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ress 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत Tah ee 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Z 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


=a 
> 
Zz 
> 


N 
w 


2.6 


oO 
a 


: , * } * * हर 


2.7 
2.8 


NA NA 


2.9 


Household level ein of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार he 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता TOGO 200 ine 


Extent of segregation of municipal solid waste seg bos a 486 


700 


3. 
3.2 


; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


400 i0 


: 


; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HY 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान 


400 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली : 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 

38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
last जल जलोल्सारण तंत्र की लंब ee 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र tee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ aT 


Name of Municipality :-Maro 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
Se प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


4.2 


Continuity of water supply 
ste Ware की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

U 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 


मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 

: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 

है प्रशोधित मत्र जल की गुए 
Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


NENT N | N - 
BEoln [a 


N i 
for) 


च्च 


2.8 


2.9 


3. 'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का 


w 
- 


((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Bemetara 


3 Extent of metering of water connections ५; 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 320: 020 Me 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% a 
2.0 


Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


लक्ष्य 2022-23 


700.0% 


435 Iped 


24 hours 


80.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of Septage/waste water network services 


3... [SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


w 
a 


< (्‌ wo wo 
wo DS) = 
4 


ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: 'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE हे 
वर्षा जल की निकासी 
44 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of scientific disposai of municipal solid waste 


400.0% 


7 


ie a 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


700.0% 


00.0% 
80.0% 
90.0% 


ome 
Dae a 


400.0% 73 


0.0% 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 


| aa. | प्रस्तावित सूचक | rie | elise लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
overage of water supply connections 
4-4 | Sar vers कनेक्शन का विस्तार Os ae as 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Hoopes (98 470 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRVV) mn 
गैर eRe जल की मात्रा 20.0% 48 48 


Continuity of water supply 
45 | Sauers की निरंतरता 24 hours | 6६५० | 0 | 6६० | ० 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% | | | $ | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


00.0% | | | | 


Cost recovery in water supply services 6 
8 जल प्रदाय में लागत 400.0% |4 45 


Efficiency in collection of water supply - related charges 4 


0, 
, 49 loa प्रदाय में लागत Tee की क्षमता aoe = sa 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets मु 
2.7  शौचालयों की उपलब्धता T0008 700 700 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हि 
Collection efficiency of sewage network हर Na 
2.3 laa aa नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity ५; 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 400/0#8 NS 


25 [प्रशोधित at जल की 00.0% NA 
Extent of reuse and recycling of sewage के 
Tend मल जल के पु की मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


2.7 400.0% 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 . 
Efficiency in collection of sewage charges 9% nl eee 
fata में लागत वसूली की क्षमता 90.0% _ Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


3 = ir Of, 
37 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 000% m0 200 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ones 00 on 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण Bus tee 400 
Extent of municipal solid waste recovered 400 400 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
Oe कचरा प्रबंधन में लागत Tet 4 7020 a le 


Coverage of storm water drainage network 0 
वर्ष HST जलोत्सारण तंत्र की लंब meee 23 ci 
Incidence of water logging/loading 0.0% 2 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


प्रस्तावित सूचक | eis | ॥ | स्थिति लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हि 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400207% 37 
व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कतेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


45 |जलल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


मल्र जल प्रबंधन 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ii 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
‘ मल जल के प्रशोधन क्षमता की Tara iJ 

Quality of sewage treatment B 

2.5 प्रशोधित मत्न aa की ॥ 22:02 

3, _ |Househoid level coverage of solid waste management services 400.0% as (amma 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ° 


Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत tones 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता me, 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
: 700 700 
Coverage of Septage/waste water network services 4 
मल / मल्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता spe 40 | 0 a 
Collection efficiency of sewage network 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 5 
Extent of cost recovery in sewage management 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges os 
सिवरेज में लागत Tah की क्षमता ee 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का FAH 
Extent of municipal solid waste recovered 


Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 5 

44 वर्षा जल जलोंत्सारण तंत्र की ais 400.0% | te 6 (7 
Incidence of water logging/flooding of 

42 [जल भराव के क्षेत्र 0.0% a 0. | | ०0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2024-22 


प्रस्तावित सूचक | aris | लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
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.4 
.2 
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Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied | 8४ | 


4.4 


5 
.6 


V7 


प्रदाय जल की गुण् 
| 8 | 8 Cost recovery in water supply services 
| जल प्रदाय में लागत Tah 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
LL. (9 जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ee ma ie 
2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हा 
2.4 |शौचालयों की उपलब्धता 0 | 00 00 700 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
Fa / मल लिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe 


Collection efficiency of sewage network कि पा 
ग्रह क्षमता 700.0% NA NA 


LN] 
th 


nN . 
के 


23 अल जल लेटवर्क की 
Adequacy of sewage treatment capacity हद Nik 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 22220 NA NA 
Quality of sewage treatment हे 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की 490:07 Me ne 
Extent of reuse and recycling of sewage १४ 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management é 
सिवरेज में लागत age 0:28 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pies 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
29  सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90:04 Me NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 00] t00 | 
3. laa कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20:22 {00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 4 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता HGR ane ane 

33 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण० 


Extent of municipal solid waste recovered ५ 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठप्य moe me 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 32228 700 229 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
36 lag कचरा प्रबंधन में लागत वसूर्ल eee He 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 | 9४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Hee 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ७३ 
4 [वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की लंब् TOS o | ws 
Incidence of water logging/flooding 0.0% oe 
‘ जल भराव के क्षेत्र mois 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narayanpur District :Narayanpur Nagar Palika 


मान स्थिति 
2024-22 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


| 83 
ee mn 
i ee 2 अविकक 5 
t 
reer व a जान 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 87 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
z 
हू 
० 
हू 
हू 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता es 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
we / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता A00;0% 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ease 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
Fa satel के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ४ 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत aah ० qn 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.4 


2.5 


Extent of cost recovery in sewage management 


0, 
2.7 | सिवरेज में लागत 400.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ads 
Efficiency in collection of sewage charges é 
2.9 Rata at लागत वस॒त्री की क्षमता 20.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


[७] 
es p= fe 


53 
77 
NA 
25 
4.0 
00 
00 
70 
87 
400 
00 
NA 
NA 
NA 
a 


i) 
00 


3.4 
3.2 : 
3.3 : 
3.4 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 

| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Ses 

Extent of cost recovery in SWM services ९५ 

36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली os 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 42204 
STORM WATER DRAINAGE हि 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00 
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((5oT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Narharpur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| aris | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

5 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 27 
Per capita supply of water 

7.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ४08 

5 

अल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ms 

गैर राजस्व जल की मात्रा i 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
Ward जल की a 00.0% 00 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges : 
9 laa प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता anne 39 7 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Seat TAT 
Coverage of toilets 0% 
शौचालयों की उपलब्धता ee 700 a 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: Fal / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता me 


3 _ [Collection efficiency of sewage network 
23 मल जल नेटवर्क की क्षमता 00.0% NA 
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Adequacy of sewage treatment capacity 0% 

aot जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 00.0% NA NA 
Quality of sewage treatment = 

25 [प्रशोधित मत्र जत्र की ap 300:0/९ MA me 


Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: Rata में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 3:04 ie 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


~ 
> 


: * 5 | 


> 


N No Ny 


ठोस कचरा प्रबंधन 
3.4 Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ke 


= 
(=) 
oO 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

3? शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता one | 00 | 00 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प ए AOC Er 400 
Extent of municipal solid waste recovered 7 

34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 80:02 200 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


= 
Q 
oa 


= 
(3 
oa 


0, 
६333 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 2: 228 400 | 0 | ea 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 40604 bia bee 


Efficiency in redressal of customer complaints ae 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


* | | 


Coverage of storm water drainage network ० 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 40:00 45 
Incidence of water logging/flooding % 

जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | Sop | er 2022-23 | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 400.0% | _ 9४ | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार meas 
प्रति व्यक्ति जल की उपल्ब्धता Ise ped ze 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 8 
( 
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Zz 


4 
4 
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4 
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Extent of non revenue water (NRW) 43 
गैर राजस्व जल की मात्रा aes bis 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ee nous ६४9 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 8 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 

400.0% 400 400 


> 
f=) 


00 


A 
2 
3 
4 
4.5 
.6 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


= = 
0० | 


Cost recovery in water supply services ५५ 
जल प्रदाय में लागत वसूली 00.0% | as 
i 49 Efficiency in collection of water supply - related charges 90:0% कि 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


2. 
2.2 


2.3 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता Que be me 
Quality of sewage treatment ; 
: प्रशोधित मत्र जल की गण 400.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 


प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 5 
27 सिवरेज में लागत वसुत्री (22204 ial 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता सम 
Efficiency in collection of sewage charges ue 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oo 0: 2) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार * 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
80.0% 
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शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye: 
Extent of municipal solid waste recovered 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
शहरी ठोस अपष्िष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान [29004 


Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल eee | | 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pone 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network i 36 
47 lasts जलोत्सारण तंत्र की लंब re 0 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nawagarh District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


Zz 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जलन की मात्रा ° 
45 जल प्रदाय की निरंतरता er hous 


4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80:0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
4.7 _ [Quality of water supplied 60% 


मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ispilbed 


Extent of metering of water connections 000% nl (eet 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार रे 


400.0% 


Cost recovery in water supply services मिफाओ 
जल प्रदाय में त्रागत ad 

Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता mes 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


to = 


w 
w 


० | w | ow | ० |r ir 
o 0० N fo) 


Adequacy of sewage treatment capacity 2 
24 अल जलन के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Ot. NA Me 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 20002 nA nn 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नडठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 

जग ता सका बा 
Efficiency in redressal of customer complaints . 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ree | 58 | 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 


00.0% 700 00 


00.0% 00 700 


9, 
त ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 80.0% 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ia 


Extent of cost recovery in SWM services 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


ARITA 0 | ० | ०| (७० | | ow 
wf oa ०6 | चर | ऊ | ०ण।क के 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 6 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की ANB uM te 
Incidence of water logging/flooding 9% 

जल भराव के क्षेत्र ua किला आम का < | 
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(5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Naya Baradwar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


2027-22 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


00.0% 


Per capita supply of water 
4-2 प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 08040 4४ 
Extent of metering of water connections हर oe > 
'3 | Segara कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Me a 
'4 0 गैर राजस्व जल की मात्रा ae #2 st 
'.5 | Sagara की निरंतरता pe nous ve 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
।7पिधाय अल की 


4.4 
4.5 
.6 
.7 
.8 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 6 
किओ अल प्रदाय में लागत वसूल Tee = a 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


; , 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30002 


3 

Coverage of toilets 00 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 20 (220 
Extent of reuse and recycling of sewage 

: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 

हे सिवरेज में लागत 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 24004: 


bey SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली uo? 


3.2 

3.4 

3.5 

3.6 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता heen 


400.0% 
2.4 00.0% 
2.5 
20.0% 
700.0% 


80.0% 


3. 


700.0% 


Efficiency in collection of SWM charges é दे 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 20.9/ +t pe 
STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब a 
Incidence of water logging/flooding 20 -. . oO ॥ 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


0.0% 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am | क्र प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | व > 02 कक | es 2022-23 | 2022-23 


छ््ि WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

4 Sava कनेक्शन का विस्तार ues Ap 
Per capita supply of water 

4.2 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 02005 ie 

43 Extent of metering of water connections 

z जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Zz 
> 
=z 
> 


4.4 Extent of non revenue water (NRW) is ee आन 6 
| गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
4.5 जल्ल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints & 
4-6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2008 se 790 
Cost recovery in water supply services ५५ 
49 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% ‘ 
j जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
Aer / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 


3 Collection efficiency of sewage network 400.0% 
; मल जल नेटवर्क ft Hae क्षमता : 


: NA 

Adequacy of sewage treatment capacity of 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 40:75 ha 
: A 
A 


N 
= 


700.0% | 0 00 400 


nN 
LS) 


| 0 00 


=y 
oad 
i=) 


> 


ND 
A 
> 


i) 
on 


No 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 00.0% N 
Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 


> 


Zz Zz Zz Zz 


Extent of cost recovery in sewage management of 
सिवरेज में लागत वस॒ली Ie Oe 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00500 BF | 
Efficiency in collection of sewage charges 
29 lata में ल्रागत वसुल्ी की क्षमता 20:06 Ne Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ९५ 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Tene #00 2 

Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ne 

Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 

शहरी ठोस HUE कचरे का पु tO: 708 
00 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% ्‌ 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


a 
No 
= 
oO 
oO 


3.4 
3.3 


ws 
b 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान पक 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


3 


fo) 


00.0% 


= 
i=] 
°o 


Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 400 = 


Efficiency in collection of SWM charges 6 
3-8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता eee - 
STORM WATER DRAINAGE é 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He oes oe 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 

जल भराव के क्षेत्र aie 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Palari District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


eo] 
प्रस्तावित सूचक | aris | लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ४ 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


= 
DS) 


aN 
: = : 

g i agi 

i qa 
as 
go 

El 3 
og 
4G 

f ao : 
4.2 
at. 
Hs 
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2) al 2 
डक 3 
pe 
At 
a 
oO 
हल 
fon) 
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.5 


00.0% 


700.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत TA 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धला 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
Hal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eau! 


Collection efficiency of sewage network 9 rm 
2.3 laa जल नेटवर्क की क्षमता 400.0% NA NA 
2.5 


00.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता eee ४४ NA 
Quality of sewage treatment ४ 
प्रशोधित मल्न जल्ल की गण 00.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत Ts 


29 (Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eas 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता 20.0% NB wy 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services P 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार {000% we ie 
3.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण 


400.0% 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of muricipal solid waste 400.0% 400 

शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 7 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली - oe ne oy 
Efficiency in redressal of customer complaints 7 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% a6 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता : 
Coverage of storm water drainage network हि 

वर्षा जलन जलोत्सारण तंत्र की 700.0% 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Incidence of water logging/flooding 9% 

जल भराव के क्षेत्र oe का ae hes १ ५ »॥ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


4 Coverage of water supply connections 
है जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


4.2 Per capita supply of water 
; प्रति caer Stet की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
है जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


47 Quality of water supplied 400.0% 400 
20 


i5 24 hours 


80.0% 


प्रदाय जल की apo 


700 
| Efficiency in collection of water supply - related charges २2 
: '9 ae प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 20.0% i ve 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता aioe es py 
Coverage of Septage/waste water network services ५९८ 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता gies is. 700 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता OG Mw NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता TOO NA NA 
Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की ay HOGG NA a 
Extent of reuse and recycling of sewage 0 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 40:05 Ne bia 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
सिवरेज में लागत वसूल {00,086 | ४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0९ | 0 id 
Efficiency in collection of sewage charges a 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता a8 MA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ih 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
हि शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का हि 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का pei 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ली ne 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ea 
Incidence of water logging/flooding j 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


700.0% 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | eee ; ia स्वत लक्ष्य 2022-23 


| am | 
a 
जल आपूर्ति सेवाएं 
मा 38७० | ० | 
22 


A 
23 


Extent of non revenue water (NRW) ‘ = | 
गैर राजस्व जल की मात्रा 200% 
जल प्रदाय की निरंतरता aehous 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 97 oil) es 
7.6 | scetremr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 39204 a # 
Quality of water supplied 
.7 vara जल की गए 400.0% | t00 | 00 
Cost recovery in water supply services é 
.8 aa प्रदाय में लागत वसली 00.0% |_& | 57 
Efficiency in collection of water supply - related charges 2 for | zs 
9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता es no ss 
| 2 “| WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 
Coverage of toilets . 
2. शौचात्रयों की उपल्लब्धता 00.0% 700 400 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
22 leas मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ye bs we 
3 _ [Collection efficiency of sewage network है NA 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22320 NS ms 
Adequacy of sewage treatment capacity हा ar 
24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Vata ea ne 
Quality of sewage treatment é 
2.5 प्रशोधित Fat wet की ग० 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage है NA 
26 (प्रशोधित मल्न जल के पुर्नठपयोग की मात्रा (/02॥ Bes a 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
2.7 सिचरेज में लागत वसल्ली 00.0% काजल 
28 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% a 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता २82 
Efficiency in collection of sewage charges é 
29 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20.0% | _|» | Ne 
ree | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level eee of solid waste management services 5, 
37 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ioe ie 99 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 90, 0% 400 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400 
; शहरी ठोस HOME कचरे का पु 
3.4 700 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
3.5 शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 40096 00 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसूल acta 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% ef 88 
3 Efficiency in collection of SWM charges हु 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aaah =e 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


| + | 
Coverage of storm water drainage network | _ 8 | 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब् iad 
Incidence of water logging/flooding 9 
जल भराव के क्षेत्र 00 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


= 


: * 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 WEA 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20 
Per capita supply of water 435 Ipod 
42 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता (eines 


Extent of metering of water connections 400.0% 
जल Vera कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe 


20 
nae Hoe 
oly eter nay 49 

|_४ | 
| | 


0. 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Quality of water supplied 4 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency Fe collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


N. 
4 
2 


00.0% 


50 
A 

39 
0 
4 

70 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


400 

| 0. | 00 
Collection efficiency of sewage network ie 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ः ADDN NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता OO. NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की Ae Da 


00.0% 


00.0% 


Rata में लागत वसुली ७४655 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता g 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता -0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 0 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार iy 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता a 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ठ कचरे का पुर्नठपय 20:00 me 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Nene (205 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 00:07 48 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा HA जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


| | 00 
| 0 | 00 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 


700 


= 
j=} 
fo] 


* 
a 


00.0% 


0.0% 
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(5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | 7 2 02 नाक ल्रक्ष्य 2022-23 


4... [WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe 
Per capita supply of water 420 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 22000] 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Continuity of water supply 
जल vera की निरंतरता 


24 hours 


NA 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 28... | 27 

” | 2० | ee 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 400.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


90.0% 


ae मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 4 

27 |शौचात्रयों की उपलब्धता 000% age 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


2.3. [Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता पक 
Quality of sewage treatment हि 

प्रशोधित मल जल की G00 NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 


Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा Tara की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste > 
शहरी ठोस HUE कचरे का पु ad 8 | too os 


Extent of municipal solid waste recovered 30.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु “४४० 


शहरी ठोस Howe कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
४; 90.0% 5 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
जल भराव के क्षेत्र noes ff sey. ul = a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


™N 


2.8 


80.0% 700 | 00 00 


w 


aa 


w 


iN) 00 a बज © 
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((5o0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 

| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2027:22 लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 

we आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार {oboe | = 

Per capita supply of water 95 

7.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (400/400 @ i 


Extent of metering of water connections 

Fa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ८20 


Continuity of water supply hice 
\S जल प्रदाय की निरतरता 24 hours 
Efficiency in redressal of customer complaints Anan 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


400.0% 


= 


= 
bh wo 


nN 
N 
a 


a > wo © 
Zz 
* 


= 
o 


a प्रदाय जल की 400 400 
Cost recovery in water supply services 5 [oO 
(8 जल प्रदाय में लागत बसली 00.0% 42 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
अल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fel / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की क्षमला 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and rec’ 


no 


00.0% 700 


00.0% 


w 


of sewage 


nN 
a 


I | न कि 42 वि थे; = 
oa] + ०» es o 


ycling 
2] 


29 Efficiency in collection of sewage charges NA 
4 सिवरेज में ्रागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level died of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ie शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ॥00:0:% 428 | 0 Oe 
Extent of segregation of municipal solid waste Pe 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पु [440 90 idee 
५८ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 00% 
0. 


w 
a 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ° 


Extent of cost recovery in SWM services 40005 
है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THs 0 


Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.7 


400 
400 
83 


ed 
0० 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ie 
STORM WATER DRAINAGE | 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हि 52 
d वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् Aon 2 ee 
Incidence of water logging/flooding 7 | oo 
: जल भराव के क्षेत्र One | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


59 
a 


> + 
iS) nee 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathalgaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | ais | रत 2092 ae लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
'जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TDA 2 ee 

Per capita supply of water 

4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (33208 Zé a 
Extent of metering of water connections हे 

4.3 Savers कलेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ices we ua 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 

॥|४5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 7.0 7.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 

4.6 | sostcnr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as on | | 

7 oe Supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 28 

| 8 | 8 aa प्रदाय में ब्रागत aaah 400.0% 28 29 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

449 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता eee at 
Ea . |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मत्र जल प्रबंधन 

24 Coverage of toilets 400.0% 400 400 

; शौचालयों की उपलब्धता a 

Coverage of Septage/waste water network services es 

22 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता toe | 00 | ne ie 


z 
> 
Zz 
> 


Zz 
> 
Zz 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ue 
Quality of sewage treatment . 

प्रशोधित मल जल की गुण् 2220 290 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ४४ 


Zz 
> 
Zz 
> 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत xe 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges %, 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 30076 / as 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


400.0% | 0 00 400 


2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
27 
2.8 


80.0% 00 700 


ox Zz 
Zz 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

etl ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 00.0% 4 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का Ge eae 


00 | 00 | 00 
4 leet अधि कब का gee Lae 
Sree avuag लागत cae की 


3.4 
3.2 00.0% 700 


w 


w 
BR] Ow 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


बे नल aa 8४ 
4.7 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae LORE ig 45 
अलग कब काल आफ 
जल भराय के क्षेत्र ae : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक ave लक्ष्य 2022-23 
4 WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 4 
जल प्रटाय कनेक्शन का विस्तार ee a ee 

Per capita supply of water 
42 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ase 0200 3 Bs 


z 
> 


Se 

Extent of metering of water connections 00.0% NA 
जल्॒ प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ah 

Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 2008 25 
Continuity of water supply Da Rae 
aa प्रदाय की निरंतरता 00 पा > 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | #& | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ह 


nN 
- 


0 


ola 
७) o 


५9 
=) 


Quality of water supplied 3 

प्रदाय जल की गुण् 400.0% 88 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस्‌ 400.0% 23 25 


Efficiency in collection of water supply - related charges 9% 4 

Ae प्रदाय में लागत Tee की क्षमता 0:04 के 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WATT 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 40602 ue 99 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 

Het / मल्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 

Collection efficiency of sewage network 

Ae जल नेटवर्क की Hae क्षमता Oe NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

el जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:08 
Quality of sewage treatment 9% 
प्रशोधित wa wa की गुण् १09:026 


Extent of reuse and recycling of sewage Kae 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसुली : 

286. (Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 

Efficiency in collection of sewage charges 

2. सिवरेज में लागत मुली की क्षमता है _ wy 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार : ” | 0 | m 


Efficiency of collection of municipal solid waste of 
गी ore अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 308 90 | 0 2 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 400 400 


.2 
.3 
.4 
V5 
.6 
7 
8 

9 


: * * * | | 


> 


2. 
2.2 
2.3 
2.5 


Zz 


nN | 
™ Oo 


; 


| t00 | 00 


3. 


wololw 
a | wl pr 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 
: Seon pea Nelle aste recovered 80.0% 400 
3.6 oe Cee SWM services 400.0% 38 | wo | 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 0 00 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
i ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता me 
STORM WATER DRAINAGE ; 
aes वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब u 42 
Incidence of water logging/flooding 5 | | 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore vaiue of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


w oOo 
* | 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | aie a 202 an लक्ष्य 2022-23 


| am. | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:07 ai, 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 400 


Extent of metering of water connections ad ae 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:02 Ne dy 
Extent of non revenue water (NRW) a 25 

गैर राजस्व जल की मात्रा eons 


: 
4.5 'जल्ल प्रदाय की निरंतरता 24 hours | ao 0 4.0 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | #$& | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 
Quality of water supplied of 
4.7 प्रदाय wat की गण् 00.0% | _४ | 65 
Cost recovery in water supply services of 
4.8 Sa प्रदाय में लागत वसली 00.0% 27 28 
| Efficiency in collection of water supply - related charges a ie oe 
9 | Sagara में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 0 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 400.0% 400 400 
; शौचालयों की उपलब्धता ae 
Coverage of Septage/waste water network services 7 
2.2 laa/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता hE 400 408 
Collection efficiency of sewage network sk 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ton Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity ३६ 
24 [अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee a 
Quality of sewage treatment हि 
2.5  प्रशोधित ae जल की गुण cues Ne 


Pa 
> 


Zz 
> 


4 
> 


Extent of reuse and recycling of sewage 

2.6 (प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200? Ny 
Extent of cost recovery in sewage management 4 

27 | Reta में लागत aah ee 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cai 

Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 |सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता Oe baal 


Zz 


= 
oa 
oO 


NA 


Household level coverage of solid waste management services | or aoe | 

3.7 ठोस an प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ieee Ape 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 00 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:07 400 
Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 22200 #00 


Extent of municipal solid waste recovered Fs 
34 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 30.03 | 0 oe ape 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400.0% | 00 00 700 
Extent of cost recovery in SWM services ९ 
3.05 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 40020 8 ag | | 8 
Efficiency in redressal of customer complaints हि 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0.0% 00 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता । 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Es 
Coverage of storm water drainage network A a कि 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ques 2 = 
Incidence of water logging/flooding 9 मिड आजा 
जल भगराव के क्षेत्र sla: 2 0 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pipariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


i 


स्थिति 
2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार OO 
Per capita supply of water 

जल प्रदाय कनेक्शतनों के मीटरीकरण की विस्तार 0% 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा Pian 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressa! of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 7 
प्रदाय जल की गए ee 
Cost recovery in water supply services 4 
जल प्रदाय में लागत Tah L000 


Efficiency in collection of water supply - related charges % 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0: /0 i ne 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता oes ee 709 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Callection efficiency of sewage network 

Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae 


Quality of sewage treatment ५५ 
प्रशोधित मल जल की 400.0% NA 
20.0% NA 


00.0% 


4.4 53 55 


= 
= 
Oo 
a 
= 
= 


Zz 
> 
Zz 
> 


hal wp 
oO wo 
प्र np 
(० | N 


24 hours 


= 
fa] 
Oo 
= 
Q 
o 


me co 
* * 
oOo 
* * 


00.0% 


= 
oO 
oO 


700 


00.0% NA 


NA 


Zz Zz 

** | | 
z Zz 

fe 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हि 


Efficiency in collection of sewage charges of 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 05020 oa 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ar 

Efficiency of collection of municipal solid waste न 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता tee me 
00 
00 


2.8 


— 
[=] 
ao 


700 


NO 


NA 
400 


00 


400 


: 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० मे 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 00:0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५ 

ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान HOO 09 
Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली A000 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE हि 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

4. laste जल्लोत्सारण तंत्र की लंब 90:46 58 fee | 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 0-0% | ० [| | ०४ | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pithora District :Mahasamund Nagar Panchayat 


लक्ष्य 2022-23 


4 Coverage of water supply connections 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 33060 
43 Extent of metering of water connections 400.0% 
: 'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार goes 
Extent of non revenue water (NRW) 
'4  मैर राजस्व जल की मात्रा e008 
Continuity of water supply 
45 जल प्रदाय की निरंतरता ee ens 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pen 
Quality of water supplied 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली ॥00/9/8 
Efficiency a collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता unis 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता ne 00) 
Coverage of SeptageAvaste water network services 0 +00 
aot / म्न निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता bake 
Adequacy of sewage treatment capacity 


मलत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 


Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 0% 
Extent of cost recovery in sewage management रा 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 79 
Efficiency in collection of sewage charges y 
सिवरेज मे लागत Ah की क्षमता NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


NA 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ene ie [228 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता {00:0 222 0४ 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20 429 a 400 


3 Extent of municipal solid waste recovered 6 
A शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय Soe 00 0 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400:02९ _ 700 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 30:04 ie 
Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network us 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ae a8 20 
Incidence of water logging/flooding i ae 

जल भराव के क्षेत्र oP 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pratappur : District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक oars | लक्ष्य 2022-23 


20 
WATER SUPPLY SERVICES 
जलन आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार es 22 2 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tepes is e 
Extent of metering of water connections नि 
Sel प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 22002: ne ba 
Extent of non revenue water (NRW) 9 ae 
गैर राजस्व जल की मात्रा FOO oF 
जल्न vara की निरंतरता eehours ea 20 
Efficiency in redressal of customer complaints of a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 83 84 
Cost recovery in water supply services " a4 
'जल प्रदाय में लागत Teer 00:02 45 & 
Efficiency in collection of water supply - related charges ap ae 
49 _ |जल्न प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 26278 a f2 
2: WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
AS जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 6 
2.7 |शौचात्रयों की उपलब्धता tl Me 20 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 400 


Fa / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
; मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 


Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


* 


700.0% 


00.0% 


प्रशोधित मल्न जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
OS __[oetitter मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ia 
2.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ ० 


Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


nN 
fo) 


3. 


3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THON की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | |e 
44 last aa जलोत्सारण तंत्र की लंब pas = a 
जलमराबकशत 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur 


Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 


| aris | 


Pee स्थि 
2024-22 लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


400.0% 


Per capita supply of water 
: प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


4.3 Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


44 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की ATT. 
5 Continuity of water supply 
y जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
7 Quality of water supplied 
है प्रदाय जल की गुण् 
4.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत 
| 49 Efficiency in collection of water supply - related charges 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


24 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 

22 Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

2.3 Collection efficiency of sewage network 
हे मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ठोस अपषिष्ट कचरे की संकल्नन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० 
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700 


00 i00 


Extent of municipal solid waste recovered 6 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्बठपय pot | 00 | 2 [222 
0 


0 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
35 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान snes ne 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TAH 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


3.8 


w | oe 
NI o 


x 
at 


Aa 
N 


00.0% 


80.0% 


= 
o 


39 


400.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pusaur District :Raigarh Nagar Panchayat 
| __स्तरांक | Peel न स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


032 
w 


Coverage of water supply connections 

(7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 02402 G2 
Per capita supply of water 

4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपत्रब्धता T5ilped 4 


4.3 Extent of metering of water connections 
हि जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ma 


Quality of water supplied 9% 

प्रदाय जल की गण 00.0% 400 00 
Cost recovery in water supply services 

0 paved लागत ae 00768 

Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 52° 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता Peg 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Zz 
| ; * 
प्र Zz = 
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wo 
oO 
wo 
=) 


24 hours 


= 
त्च 
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ao 
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= 
o 


on Ny 
» 00 


| 2 | मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets हि 
शौचालयों की उपलब्धता 2 20.22 i ap 
Coverage of Septage/waste water network services 400 086 400 | aga | 00 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 3 

Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ene Ne 

Adequacy of sewage treatment capacity % 

Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 4 20:00 bias 

Quality of sewage treatment % 

प्रशोधित मल जल AT IT 00:06 ne 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 

प्रशोधित मल्न जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae 

Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


Rata में लागत 
90.0% 


2 
2 


Zz 
a 


Zz 
> 


nN 
जे 


Zz 
> 


2 
3 
2.5 
2.6 


a 
N 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Para में लागत वसुली की क्षमता 


| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
es ae t000% 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 20020 


५0 
Ww 


+ 
Zz 
> 


nS 
0० 


NA NA 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 46004 
ह री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 2558 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

WM charges 


की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


400.0% 


80.0% 


oO 
ow 
oo 
a 


90.0% 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् pcs 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


o >> pb 
wo Oo on 
के 5 
च्च 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rahaud District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| ari | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024.22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


57 


Coverage of water supply connections 400.0% 

2 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oes 
Per capita supply of water 

(.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 353 ped 

Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार * 

Extent of non revenue water (NRW) 5 

(4 गैर राजस्व जत् की मात्रा 20:00 


8 | 
Ed 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

: 


= 
wo 


{ 


5 
.6 
.7 
.8 


= 
o 


Ny . 
an 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
| शौचात्रयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
; मल / Fe निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्ता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित ae ste की गुण 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


400.0% 


400.0% 


७ | ७ 
an A w 


Extent of reuse and recycling of sewage 7 

2.0 प्रशोधित ae जल के प 20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management - fe 

27 (सिवरेज में लागत cee 400.0% 7 


Efficiency in redressal of customer complaints % 

2.8 >पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cite 08 ie 
Efficiency in collection of sewage charges 9 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता e008 mM NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services ae 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार /00:0/#6 | 0 09 aoe 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% | 0 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


3.3 00.0% | 00 | 0 
Extent of municipal solid waste recovered 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में eta वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


| $ | 
Coverage of storm water drainage network ger. ay 
pat | वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की che 90:04 oe a 
sameker कि oe ee आछ 
जल्न भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


00.0% 


00.0% 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 
| am प्रस्तावित सूचक | is | रत 202 ae लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 400.0% 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oats 
Per capita supply of water 
** [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (95 ped ey tee 
Extent of metering of water connections ५ जा छः 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार iene P ie 


= 
Ny 


Extent of non revenue water (NRW) 0 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 26 25 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2005 eo +0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | es 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


.3 
.4 
5 


es 
olN 


400 
Cost recovery in water supply services 20 
जल प्रदाय में लागत वसूल्री 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
| 49 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% a oe 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9% 
2. शौचाल्यों की उपलब्धता 400.0% | 0 00 400 
Coverage of Septage/waste water network services of 
2.2 laa मल fata लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00:20 4200 
Collection efficiency of sewage network A 
मल जल नेटवर्क की Bae क्षमता 00,022 NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00.0% NA NA 
Quality of sewage treatment हि 
2.5 प्रशोधित मल ae की गण 400.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage of 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा £0:0% ba Ve 
Extent of cost recovery in sewage management % 

Rata में लागत वसुली ete 
Efficiency in redressal of customer complaints 6, 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bs 400 a00 
Efficiency in collection of sewage charges ‘i 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता evs NA 94 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


मा ७ - छः ःछआ आस आस 
ee ae | 0 | 
3.8 iy 90% | oo | 8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 0% 47 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 90200 il = 
Incidence of water logging/flooding 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 


| erie | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक pres लक्ष्य 2022-23 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections % 
* जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 20028: a4 26 
Per capita supply of water 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 09200 हा 
3 Extent of metering of water connections of 4 
:3° |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2222] 


44 Extent of non revenue water (NRW) 


% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% | 4 | 


= 
> 
4 
m 
a 
n 
c 
3 
re 
< 
on 
m 
a 
s 
Q 
m 
o 


= 
nN 


oO 


w 


Continuity of water supply 3.0 
5 |जल प्रदाय की निरंतरता 50000 3.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 400.0% 


५0 
~ 


9 09 | ० | + oo 
Rilo © 


Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of foilets 


00.0% 24 


= 


N 3 =e a 
a = o 00 oO 


oO 


0, 
शौचात्रयों की उपलब्धता (30422 490 00 
Coverage of Septage/waste water network services a 
22 laa मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ees 400 4९९ 
3 Collection efficiency of sewage network ; 
23 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oa ve | | 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 437 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित aa जल की 99:99 2 
Extent of reuse and recycling of sewage 9% 
2.05 [प्रशोचित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% ee 8 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
2.7 सिवरेज में ल्ञागत वसली 00.0% 4 5 
Efficiency in redressal of customer complaints 04, 
2.8 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90: 078 | | 26 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 
ee | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level oa of solid waste management services 460 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2002 24 (2 

Efficiency of collection of municipal solid waste | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 28 2 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान AOD ON {9 00 

Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tet 20:06 i 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


3.7 8 
3.8 
STORM WATER DRAINAGE 


4 
90.0% 94 
| $ | वर्षा जल्र की निकासी 


Coverage of storm water drainage network % 39 
वर्षा Ha जलोत्सारण तंत्र की Se 00.0% 39 40 
जलभरावकेधन ला ae ee 
जल भराव के क्षेत्र eka 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


3.6 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband Nagar Panchayat 


स्थिति 


| सक्र. | प्रस्तावित सूचक oes 202-22 


WATER SUPPLY SERVICES 


लक्ष्य 2022-23 


कक जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि 
47 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 
Per capita supply of water 
(2 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 35 Iped | 5४ | 55 
4.3 Extent of metering of water connections 700 0% de a 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल vera की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 


00.0% 


Efficiency an collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल WAT 


Coverage of toilets दे 
शौचालयों की उपलब्धता 42 24% i i” 


Coverage of Septage/waste water network services 400 400 
मल / मल निर्गम मेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


* 0, 

मल जल नेटवर्क की GE क्षमता ee . 
Adequacy of sewage treatment capacity a 

2.4 |अत्र जल के प्रशोधन क्षमता की cate 00.0% NA NA 
Quality of sewage treatment 3 

25 प्रशोधित मत्र जत्र की गु० 700.0% NA NA 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 


0, 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा oud ms 


Extent of cost recovery in sewage management 


a 9, 3 
27 सिवरेज में लागत ae 00.0% 3 | ६5६ | 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 400 400 


Efficiency in collection of sewage charges o 
2.9 | Rata में लागत वसुत्री की क्षमता 20:0:९ nA eas 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


| ३ | ठोस कचरा प्रबंधन 
34 la es a ont gi management services | 0 00 400 
33 Bay 65 ३2283 unicipal solid waste 400 400 


Extent of municipal solid waste recovered 4 
34 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 00:00 iY ie 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


37 Efficiency in red ressa | of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network é 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 020, 276 
incidence of water logging/flooding é 
जल sue & ats 0.0% fi eh al ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक Sarre 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
| * | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हर 
tls जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार WOO 
Per capita supply of water 
4.20 पति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 35 |pcd 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 3 
44 lar राजस्व जल की मात्रा 20076 
Continuity of water supply od Bole 
'5  जल्न प्रदाय की निरंतरता 2/0 008 
tates 6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता res 


Quality ae supplied 400.0% 


26 


oO 


ee ee छ 
f = 


79 
25 
NA 
2.0 
97 
700 


= 
N 


= 
[=] 
o 


3 SOLID WASTE MANAGEMENT 


Cost recovery in water supply services हा 
ee 400.0% 29 34 
4.9 Efficiency fa collection of water supply - related charges | wo ‘ | 4 | 
2 जल प्रदाय में लागत 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हि 
शौचालयों की उपत्रब्धता LOGO | 0 ee a0 
Coverage of Septage/waste water network services ; 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Eee ie 00 
Collection efficiency of sewage network 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity हे 
2.4 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता f00.0% NA eds 
Quality of sewage treatment कप 5 पी, 
2.5 genta मल oat की al Me 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा बे is 
Extent of cost recovery in sewage management . je coe | 
2.7 |सिवरेज में लागत वसली 400.0% 0 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
2.8 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% ae 
Efficiency in collection of sewage charges 9% NA 
9% lata में लागत बसुली की क्षमता ee NA Due 


ठोस कचरा प्रबंधन 
oe oe 
3.3 ee pect fle municipal solid waste 400 400 
ee el 
Efficiency in redressai of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee »# | 
वध मन ee 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 3 
: जल भराव के क्षेत्र es 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 


स्थिति 


eae लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 3 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 4S 7९0 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aes 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा a 
Continuity of water supply 

ae vere की निरंतरता 24.0 [8 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Pets 
Quality of water supplied 0% 
Cost recovery in water supply services ५ 
जल प्रदाय में लागत वसूली es 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता piss 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 9228 


/ 
Collection efficiency of sewage network 9 NA 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee dea 


700.0% 


Ls) 


= 
0) 


.4 
.2 
4.3 
.4 
.5 
47 
4.8 


2.4 00.0% 


Hel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता पट 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा i 
Rata में लागत वस॒त्री oe 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४५७ 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार og 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 0% 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOWE कचरे का प्रथ्यकरण apse 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ald 


| 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान acs | 00 eo | 0 | 00 
Extent of cost recovery in SWM services é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली oes a 22 


2 
2 
2 
2 


= 
i<e] 


2 
3 
4 
5 

2.6 
2.7 
2.8 
2.9 


90.0% 


| t00 | 
| 
3 
। 


65 

NA 

42 

2.0 

83 

2 

NA 

00 

00 

NA 

NA 

NA 

NA 

87 

NA 

‘A 00 
3.2 00 
| 00 00 


w 
w 


3.4 
3.5 


6 


w | o 
~ 


3 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 
Efficiency in collection of SWM charges हु 44 हे 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 020 ba a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network | ow 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब (00028 = 
Incidence of water logging/flooding 
4.2 जल भराव के क्षेत्र ons |_० | | oo | 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ramanujganj District :Balrampur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक a 202 re लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


400.0% 36 38 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Jered £0 72 


Extent of metering of water connections 9% Vn nr 
Sel प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00% MA Ms 
Extent of non revenue water (NRW) 5 ee eee 
गैर राजस्व जलत्र की मात्रा eee » 50 


Continuity of water supply 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene | t00 
Quality of water supplied 


Le) 


o 


= 


—- a = = =< = oa 
@ a uN w = 


7 700.0% 700 i00 


Cost recovery in water supply services 7 al a 
जल प्रदाय में लागत 400.0% 39 40 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में ल्रागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपत्रब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services a 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता es | 00 | 22) iad 


Collection efficiency of sewage network A NA NA 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता pone 85% Mw 

Adequacy of sewage treatment capacity ‘ जा काका 
2.4 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 00702 ass mM 

Quality of sewage treatment a का श्र 
2.5 genie मल जल की गृण् 400.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 0 
2.6 प्रशोधित wat जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management कि 
सिवरेज में लागत 400.0% i a 


Efficiency in redressal of customer complaints of an जल 
2.8 ।पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 2 me 


29 Efficiency in collection of sewage charges 


= 
© 


nN 
= 


/00.0% | 00 00 400 


N 
N 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 
9 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 0 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थ 400.0% | 00 00 400 
Extent of municipal solid waste recovered é 
oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु Soa" ॥ 08 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste a | 00 | 

35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 22200 (ge 
Extent of cost recovery in SWM services ४) 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत oe 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4.4... [Coverage of storm water drainage network 
A वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ratanpur District :Bilaspur Nagar Palika 


etree 
| am. | प्रस्तावित सूचक | ais | sree लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22020 ol ie 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आफ | % | # 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ds? ped oh 
Extent of metering of water connections nat«dLNA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 08 ie, Ng 


4. 

4.2 

.3 
ena 43 ४ 
की निरतरता 24 hous 30 30 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली 22:08 74 26 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 
4.9 Ga प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता noe 40 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Tel WIT 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता t00:0% | 00 ne _ 
Coverage of Septage/waste water network services 5 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Ue | 00 | 00 i080 
Collection efficiency of sewage network z 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 2000: ba ae 


Adequacy of sewage treatment capacity NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता 00:00 me a 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण bas Me | 
Extent of reuse and recycling of sewage ‘i 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 22.02 Ms 
Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत Teer २2223 a 0. ॥| 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:04 ed 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 

Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pe 

Extent of segregation of municipal solid waste ५ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का FLA ell 93 


00 


Zz 
> 


= = 
Q f=) 
oO Oo 


= 
QoQ 
oS 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 3 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 90:0" 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:028 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network B जाओ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब me u us 
Incidence of water logging/flooding 5 
4.2 जल्न भराव के क्षेत्र ne ee 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


मान स्थिति 


202 22 | a 2022-23. | 2022-23 


| am प्रस्तावित सूचक | aris | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 9% 56 
Tk ler प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ॥ 70:20 =e 36 

Per capita supply of water | 48 | 
(2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 39/060 50 


fey] 
= 
053 
Nh 


Extent of metering of water connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pune 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 25०2 | 45०0 | 

Continuity of water supply 24 608 

4.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 7.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aah 


Quality of water supplied हे 
प्रदाय जल की गुण् 00.0% 82 


= = 
जज w 


w 
o 


oa 


Cost recovery in water supply services 
| 8 | जल प्रदाय में लागत age toe a: 30 
Efficiency in collection of water supply - related charges o% ‘ 
'9 |जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 90:0/0 a | | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets 6 
शौचात्रयों की उपलब्धता [02% i #00 
Coverage of Septage/waste water network services 2% 
2.2 laa मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee ie | 00 0९ 
Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee Ne me 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल He के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता TOON री 
Quality of sewage treatment % 
25 [प्रशोधित aa जल की ap 400:220 mA 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 


प्रशोधित Aa जल के प्‌ की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


2.7 


fh 
a 


सिवरेज में लागत 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


© Zz z Zz 
f : 


fata में लागत agent की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं काविस्तार 
ee poe a municipal solid waste 400 | t00 | 00 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% =. | 62 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ५८ 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ACO ae 5 
Incidence of water logging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र oe ee: a a | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ee 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण Oe 


Cost recovery in water supply services 2 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of SeptageAvaste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

'मत्र जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 


4.7 


2.3 


2.4 


2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Rie 
Efficiency in collection of sewage charges ९ 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 07020 MA Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
3.4 |ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार DOO sg | t00 | gO 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे कापु ० OUR 008. 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय suas 700 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


700.0% 00 700 


3.5 00.0% 700 


00.0% 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | ari | act 2 abel लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400 0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार a 

Per capita supply of water 435 Ipod 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 92360 

Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Bat 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व जल्न की मात्रा cas 

Continuity of water supply oe 

aa प्रदाय की निरंतरता ee neue 

Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की ag 

Cost recovery in water supply services ५५ 57 
जल प्रदाय में लागत one 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत Ty ४ 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fal / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
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Adequacy of sewage treatment capacity 9 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्नता 40072 Mm 
Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Het जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cast recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 
> 8 __ [Efficiency in redressa | of customer complaints 80.0% | ५४ | 
४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता med 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services Sonne: 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 


= 
i=) 
oa 


Zz 
Hf 
z 
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Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
E शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता के 
३... [Extent of segregation of municipal solid waste 
33 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्यकरण TERE 40 


Extent of municipal solid waste recovered ० 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे HT FASTA 02242 


3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 00.0% 
; ff ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


00 


Extent of cost recovery in SWM services ५५ 

3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली ere 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 

3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमला 80.06 299 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 30220 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र ae 


Incidence of water logging/flooding ५ 
जल भराव के क्षेत्र 0:09 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45वा वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 
सूचक मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 3024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार I-08 2 
Per capita supply of water 435 Iped 
2 [प्रति व्यक्ति sa की उपलब्धता {95 lped ag 88 
Extent of metering of water connections कि NA 
. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार TO NA 
Pa | गैर राजस्व जल की मात्रा sie ee ss 
जल vera की निरंतरता paves i miss 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
'-6 | पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४७३२४ 8 [3208 
.7 400.0% 400 400 
00.0% | 5 | | ee 
- Efficiency in collection of water supply - related charges ay 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता oe a 28 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हा 400 
शौचालयों की उपलब्धता TS i 400 
Coverage of Septage/waste water network services हे 4G 
Het / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ieee a0 |_० | 00 
Collection efficiency of sewage network 3 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ॥00:026 NA Me 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता NA Le 
गा 
Extent of reuse and recycling of sewage Na 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा oe _ (४४ 
Extent of cost recovery in sewage management कह 
2.7 feats में लागत aaah 400.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints कु 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Foe 2238 200 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
Rata में लागत aye की क्षमता noe NS aa 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन | 
Household level Guise of solid waste management services 406 400 
3.4 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee ey 490 
Efficiency of collection of municipal solid waste 460: | 400 
3.2 lost ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता I00. 00% Tod bbe 
Extent of segregation of municipal solid waste 400... ee 
a8 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकर० 20:07 400 soa 
3 Extent of municipal solid waste recovered of 
34 पहरी लोस suite aut का ge 80 0% | ०0 | 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
26 शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 4900:0 (0 490 
3 Extent of cost recovery in SWM services ५ 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली aus 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 
3.7 “पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ole 200 00 
3 Efficiency in collection of SWM charges of ne 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0 ae a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He ‘ 20220 ae 
Incidence of water logging/flooding 9 5 
जल भराव के क्षेत्र 20006 2 | ० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N_A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Samoda District :Raipur Nagar Panchayat 
स्थिति 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल्न आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 
है जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water | ४ ।| 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 325.॥200 
Extent of metering of water connections हि ve 
':3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 490:0# 8 
+4 Extent of non revenue water (४२४४) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल Vera की निरंतरता 


+6 _ |Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 

u 

प्रदाय जल की 

8 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


हि | 00 00 400 
% 

Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ne A ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 00.0% NA So LNA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता : 
प्रशोधित मल जल की ues 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा i 
Extent of cost recovery in sewage management er , t+. हु 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% Nace |. CNR 
fata में लागत की क्षमता i 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 | t00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ४ 
Efficiency of collection of municipal solid waste 00.0% oo | न 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता i 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का हे 

400.0% | 0 | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
400.0% 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ew 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ४ 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saragaon District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
जल्न प्रदाय कनेक्शन का विस्तार OCS 0 ae 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tapped e es 
Extent of metering of water connections ० NA 
जल्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार O00 Ne NA 
Extent of non revenue water (NRW) ५८ 64 
गैर राजस्व जल की मात्रा ue ae et 
Continuity of water supply 5 
4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 9४9 | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 
Quality of water supplied x 
.7 प्रदाय जल की गण 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत aah L00 0% v7 48 
Efficiency in collection of water supply - related charges fe 48 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 00 
2.2 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 00 
3 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ig 
2.5 


00 


= 


Zz 
z 
> 


Qo 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Her जल की Loe 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 [सिवरेज में लागत वसली 2 : 
28 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता as 
g __ [Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 220 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A 
00 


00.0% 


Zz 
> 
Zz 
> 


00.0% 


NA 


N 
fo) 


Zz 
; 
= z 

ff fe fl sf 


NA 
95 
2 NA N. 


3.4 _ [Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
, ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ate 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
32 leet ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 000% d 222 
3 Extent of segregation of municipal solid waste - 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ei | ae 


00 

00 

00 

7 es is 
00 

7 

7 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
i शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TO i 952 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
36 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली (4222: . = 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 9 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता alin 
Efficiency in collection of SWM charges ५ > 23 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 00:0% & iu 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network ५८ 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंड Uae ic 748 
incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र pss 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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[ aT 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत Tae की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Hel जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 

पयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस॒ली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


2.2 


Nagar Palika 


00.0% 


435 Iped 


80.0% 


00.0% 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


400.0% 


400.0% 


00 


NA 


NA 
2 


z 
> 


ठोस कचरा प्रबंधन 
; ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
। शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 
मे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


3.4 


700.0% 


400.0% 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 
| amis मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202-22 


का 400.0% 54 


4.2 35 906 93 
व्यक्ति उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aaa 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली ; ee isa 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचात्रयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services é 
2.2 laa मल निर्भम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 04 


Collection efficiency of sewage network 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
2.4 |मल sat प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 400.0% NA 
25 प्रशोधित मल जल की गुण् AGO me 


Extent of reuse and recycling of sewage 
2.6 प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20:0 bas 
27 pec = Reed ली in sewage management 400.0% 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ६ 
Efficiency in collection of sewage charges 

2.9 lata में लागत वसुली की क्षमता nies Me 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: 'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार है 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
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2 शहरी ठोस safes कचरे की संकलन क्षमता 00 ४७ 
Extent of segregation of municipal solid waste 2% 

3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 700.0% | to 00 400 
Extent of municipal solid waste recovered 0%, 

j शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु oe | _ ० | ; 28 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक तिपटान 


wl oOo!) ४० ( wis ‘ 
NN] ७ | ०ण | + | 


Extent of cost recovery in SWM services 3 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली t08; 0% 20 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 84 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता adi 


Efficiency in collection of SWM charges 


ie 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 28402: af 28 


3.8 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 53 
वर्षा जल जल्लोत्सारण तंत्र की ais ioe” a8 A 
Incidence of water logging/flooding | 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 0 | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2025:22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार T0.0%% a is 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Te? hed a4 oe 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 49000 20 Me my 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता en hows 20 | 2४० | है 
Efficiency in redressal of customer complaints 

76 | पभोक्ता A शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee a i” 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल ht ayo 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की द्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु पर 200% 


x NA 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% | 4६ | 


20.0% 23 22 


4.6 
4.7 400.0% | t00 | 00 


.8 700.0% 25 


.9 90.0% | | : | _४$ | 


—_t 


re z 


2.4 00.0% 


2.2 00.0% 


2.3 


2.4 00.0% 


2.5 


2.6 


2.7 


सिवरेज में लागत वसुल्री 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ह 


Efficiency in collection of sewage charges हि 90.0% 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता ee 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


00.0% 


(७ ie) nN 
> ५0 0० 


700 400 

400 700 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

5 

700 00 

NA NA 

400 400 

32 हर तल अपरिट et की ४28४ to io 

3.3 eee bes कि कप municipal solid waste a 
व विस अधि वर की पलट मोग रे 80.0% 

400 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान me 
Extent of cost recovery in SWM services 

400 400 

54 53 

दर a, 

Incidence of water logging/flooding 5 an वि! 
Z जल भराव के क्षेत्र 0.0% é 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


w 
o 


400.0% 


w 
~™ 


‘ WO] e | oe 
a] + 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


ES o 
ie) fee] 
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(4500 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 4 
V4 | Sar प्रदाय कनेक्शन का विस्तार '00.0% | | 
Per capita supply of water 
4.2 0 (प्रति व्यक्ति जल्र की उपलब्धता 22462: 92 
NA 


oN 


Extent of metering of water connections 
जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


4.3 - 00.0% 


Pm i) 


Extent of non revenue water (NRW) 5 
गैर राजस्व जल की मात्रा aoe z : 
Continuity of water supply 
4.5 जल vert की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 400 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
47 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 6 
4.8 जन प्रदाय में त्रागत aaah 00.0% 43 45 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 | se | 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता ue ne | eo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

Fa / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


00.0% 


= 
i=} 
Oo 


00.0% 


N 
= 
(=) 
=) 


be] ae 
= o 


23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% NA 
24 “| अत के प्रशोधत eect ceizer 00.0% NA 
Gai मत जल a aera” 400.0% NA 
27 le हे 20 2 in sewage management 400.0% a 5. ॥ 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार बी 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 


= 
[=] 
oO 
= 
Qo 
oa 


= 
f=) 
oO 

: 
o 
oO 


00.0% 


w 


‘ sad 
ht चल 


Extent of segregation of municipal solid waste é 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


0, 

3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (0002९ | 00 00 
Extent of cost recovery in SWM services 

3.0 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसूल as ap 
Efficiency in redressal of customer complaints é 

3.7 _ | susitem की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe | | | | 
Efficiency in collection of SWM charges rs डा 

3-8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता wor 2 at 

Le STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ही 

44 lost ae जलोत्सारण तंत्र की लंब 8000 | 6 | a 
Incidence of water logging/flooding % 

4.2 जल भराव के क्षेत्र oo | _ ०0 .]' a al 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Shivpurcharcha District :Koriya Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | eee | तेमान स्थिति | लक्ष्य 2022-23 
Pe WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
Per capita supply of water 435 Iped 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता aca i as 
Extent of metering of water connections 5 
43 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार age Ne is 
Extent of non revenue water (NRW) : 
Continuity of water supply 
(8 जलन प्रदाय की निरंतरता ee MOUs 2° 
Efficiency in redressal of customer complaints | 00 | 00 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय A लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


= 
५3 
a 


00.0% 


00.0% | ६6६ | 


90.0% 45. 


.9 


Coverage of toilets 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 
: Fae / wal निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
23 Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 
i मल जल के प्रशोधन क्षमता की Valea 

Quality of sewage treatment 


700.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की भात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management . 
27 |सिवरेज में लागत वसूत्री 00.0% a 


Efficiency in redressal of customer complaints 


me 2 =z z Zz 
पर न्‍ | * | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता (00 


29 __ [Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ia 


400 /00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee ane 300 
3 Extent of segregation of municipal solid waste of 
a8 शहरी ठोस HOWE कचरे का पृथ्थकरण tO 80 mn 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 400 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान AOD 3020 


Extent of cost recovery in SWM services 5 pe 

3.6 Seman प्रबंधन में लागत वसूली One 2 ie 

3 Efficiency in redressal of customer complaints % 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% a 700 
Efficiency in collection of SWM charges 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुल्ली की क्षमता ouch 2 कि 
STORM WATER DRAINAGE 3 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network A 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00,094 57 


Incidence of water logging/flooding ५५ 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% | ०९ | 


Note :(॥॥ 8 has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
tecovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Shivrinarayan District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| erie | मान स्थिति 
| am Reet सूचक 202-22 | कस 2022-28 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार हर 
2. eee दि 
० 


Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता are 


09 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
Ae प्रदाय में लागत व॒सुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


4.9 90.0% 


dale a 

2t ie की उपलब्धता 03022 78 | 00 oe 0 
Coverage of Septage/waste water network services 

2.2 laa) मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ROO 400 00 


Collection efficiency of sewage network 3 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 400.0% NA 


Adequacy of sewage treatment capacity 
'मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता A0UO% NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् ae as 
८ 


Extent of cost recovery in sewage management 


2.7 [सिवरेज में लागत Poe 
Efficiency in redressal of customer complaints 2000 
' उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aad 


8 
Efficiency in collection of sewage charges 7 
2.9 सिवरेज में लागत वस॒ली की क्षमता 90.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कंधरा प्रबंधन 


Zz 
> 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का्‌ विस्तार > 
3.3 बस लि ये municipal solid waste 
3.4 ee mune ae aste recovered fon 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


or os ‘ 
Oj; 


0, 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee a8 me 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
3.7 >पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Sone ie 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 

incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4 00.0% 


|: 
ine) — 
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((5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| aris | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


za WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
{ 


4 Coverage of water supply connections 400.0% 
हि जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार a 
7.2 [प्रति व्यक्ति जल की suet 04220 i 
3 [Extent of metering of water connections 9, NA 
43 |जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार (2250 Me 
Extent of non revenue water (NRW) हि 94 
4 rosea ae की मात्रा 20008 a 
3 जल प्रदाय की निरंतरता 5400 
+6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
4 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 


= 


nN 


= 
Q 


0 


wo 


aN - Zin] sa 


जल प्रदाय A ara 
ae WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


Aa जल प्रबंधन 


भौँचालयों % 

PA |e की उपलब्धता 20020 
Coverage of Septage/waste water network services 400 

22 laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Gee 700 | t00 | a 

Collection efficiency of sewage network 9% 

मल जल नेटवर्क की क्षमता /00:0% 3 


= 
° 
Oo 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता 


A NA 
प्रशोधित मत्र जल की गुण 400.0# me Ms 
Extent of reuse and recycling of sewage a 
2.6 प्रशोधित aot जल के पुर्नठपयोग की मात्रा al 938 nh 
Extent of cost recovery in sewage management 9%, | ० | 
2.7 सिवरेज में लागत R 00.0% 0 4 


700.0% N 


z 
fe 


Efficiency in redressal of customer complaints 
2.8 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता, 
Efficiency in collection of sewage charges 
कु सिवरेज मे लागत पुत्री की क्षमता है ‘ 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
fe 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता me 


9 
el 
2 
Extent of segregation of municipal solid waste 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 
3.5 


Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


400.0% 


36 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
g उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जलन की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | _ $+ | ४०0 | 

4) [वर्षा जल्र जलोत्सारण तंत्र की लंब ADO t0 
ame ee आता 

है जल भराव के क्षेत्र pee ' 9 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sitapur District :Surguja Nagar Panchayat 
ee ॥ न स्थिति 
प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


7.2 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत aaah 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
f sewage network 


00.0% 


700.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 
Quality of sewage treatment 


2.5  प्रशोधित aa जल की गुण 


Extent of cost recovery in sewage management 
Pata में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसुली की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलल क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का Y 


Extent of cost recovery in SWM services 

OS कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


700.0% 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


= 
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Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) हे 33... | 32 
गैर राजस्व जल की मात्रा aon 2s a2 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 70 72 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ° 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में त्रागत i 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ह 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता aes 400 09 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागल 2 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 


Name of Municipality :-Sukma District -Sukma Nagar Palika 
| स्तरांक | Tc dle स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक eR 202 22 लक्ष्य 2022-23 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
जल प्रदाय की निरंतरता <# hours 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 006 es 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कं 
'जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
आओ % 
/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eae 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Aa जल नेटवर्क की Hae क्षमता 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु (OO | 00 2 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का FAST 20:07 300 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र i 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


WATER SUPPLY SERVICES 

Extent of metering of water connections 

Quality of water supplied 9 

मल जल प्रबंधन 

Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता i 
।0, 

Pata में लागत की क्षमता oe 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 

based on extent of MSW recovered in a city; 


जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Cost recovery in water supply services 400.0% 46 48 
Coverage of toilets 
Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल जल की TOO 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल 
STORM WATER DRAINAGE 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
| 
came nena pe rel 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता | we | | | 
Sen eee 
Enea ores a eee ly - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल He प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2.4 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00.0% 90 | 00 00 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (0008 deh ie 
Adequacy of sewage treatment capacity na 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता Noe ne NA 
Quality of sewage treatment NA 
प्रशोधित मल जल की गुण 00:07 Pe 
Extent of reuse and recycling of sewage of 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20026 NA Me : 
Extent of cost recovery in sewage management 0 
सिवरेज में लागत वसुली 400:0% 2 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eal 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services oo | [00 | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 90 0.0 १09 430; 
Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Oe 0 | 400 | me 
3 Extent of segregation of municipal solid waste ५८ 
शहरी ठोस HUE कचरे का प्थ्थकरण० moe 00 | 00 0९ 
3.4 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ate 


| 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 2% 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.0% 00 (22 
3.6. [Extent of cost recovery in SWM services 4 | 55 | 


+ Ley 
ठोस कचरा प्रबंधत में लागत 400.0% 


3.6 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe | | | 00 ne 
Efficiency in collection of SWM charges 5 . 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूत्री की क्षमता ae id iss 


| $ | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


once aaa 
4. [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की aie 00028 हक 4४ 

ae ee | oo 6 | le 
42 |जल भराव के क्षेत्र oe o 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 


ce मान स्थिति 


[am प्रस्तावित सूचक | aris | 2034-93 | कक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
| । | WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections é 
'4 जल vera कनेक्शन का विस्तार tne i bis 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 Ipcd 04 405 
Extent of metering of water connections of NA 
3 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार (00.0% Me me 
Extent of non revenue water (NRW) ५ ag 
'4 गैर राजस्व जल की मात्रा 2060 28 mt 2 
.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 9 
V8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 60.0% 89 ig 
4.7 Quality of water supplied 400.0% | 00 00 400 


प्रदाय जल की Io 


Cost recovery in water supply services é 
4.8 oe प्रदाय में लागत A 00.0% 8 20 
3 


Efficiency in collection of water supply - related charges : 
49 laa प्रदाय में लागत agen की क्षमता 90.0% 2 2 


किक . _|WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets न 
2. शौचात्रयोँ की उपलब्धता 00.0% 00 400 


Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 [मल । मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ioe uno 
23 Collection efficiency of sewage network 400.0% N 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता “ 2 Mm 

24 
का 7 हे eal covery in sewage management i. ae 
| 28 । | *»% | 
9 


Efficiency in collection of sewage charges of 
2 सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eos Me NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400 
3. [ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00) 28 it ig 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 


see | 


3.2 400 00 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण् ice 700 

3.4 400 400 

700 700 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

रू ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ta 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ce 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 222 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
42 43 


Coverage of water supply connections 
'जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


400.0% 


435 Iped 


700.0% N. 


जल प्रदाय की निरंतरता Bees =P 
4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
E उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me, 
Ce amy Paar cg 400.0% | ४ | 400 
ee | 8 जल प्रदाय में लागत aaah 02222 
Efficiency in collection of water supply - related charges हि 
(9 जलन प्रदाय में लागत बसुली की क्षमता eae | | 48 


ee _ IWASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


ef atearat की suet ee ius je 
22 न ee tant women e is 
NA NA 
NA NA 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मत्र जल की गृण् One 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


20.0% 


nN 
NI 


! N 
ro) 


00.0% 


2.8 


2.9 


| 


Household !evel coverage of solid waste management services रद of 

3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ie 400 ie 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता {000% we 0 
Extent of segregation of municipal solid waste 

33 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 22500 te me 


w 


w w 
o a & 


Extent of municipal solid waste recovered 0 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउप soo" i090 420 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान mao ie 400 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली as 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 94 5 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ani 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 94 

वर्षा जल्न जलोत्सारण तंत्र की लंद 400.0% 5 | ६6६ | 
Incidence of water logging/flooding 6 

जल भराव के क्षेत्र abe | _० | लि आधी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tumgaon District :Mahasamund Nagar Panchayat 


aris | pelea स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक pelea लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि = a re: 
| जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 3000. 70 eu 
प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता aves i al 


= 


= 
_ 


iS) 


Extent of metering of water connections 400.0% 


43 oa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (४२४५) 

गैर राजस्व जल की मात्रा | | de 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ea hous | 00 “0 कि 


Efficiency in redressal of customer complaints | too 
4-6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cll 8 i” 
प्रदाय जल की 400.0% 0 400 


47 : 
Cost recovery in water supply services 
: ae प्रदाय में लागत aye 400.0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
° जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% N NA 
. WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WIT 
Coverage of toilets % 
शौचालयों की उपलब्धता 20:02 00 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
Het / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Baie 


0 
0 
a 


= = 
© 00 
* 


* 


2. 
2.2 400 


| tS 
NA 


rs 


Collection efficiency of sewage network 0% 
2.3 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


2.4 00.0% 


Quality of sewage treatment 5 
2.5 प्रशोधित म्र जल्न की 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
26 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 2848 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 (सिवरेज में लागत ced eas 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae i ve 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


> 
z Zz 


00 


Zz = ठे 
Zz 


N 
00 


NA 
4 
A 


Nh 
७ 


Household level coverage of solid waste management services 400 

3 laa कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ine | | ue 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 

32 ।शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता qe | 0 oo 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ए é 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
4 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ST 328 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


i00 
700 
400 

00 


शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.0% 00 400 
37 >पभोक्ता की शिकायतों के लिशकरण की क्षमता 80.0% oo | [00 | 
से le led BN ala 90.0% 26 28 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


जल भराव के क्षेत्र aes 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


ने 


AI: é ‘ ‘ oO] oO} w 
wy] a wl] A} w 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


वर्तमान स्थिति 
oned a3 लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections हर 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 
Per capita supply of water 435 Iped 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ॥38908 
3 Extent of metering of water connections 00.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 


Extent of non revenue water (NRW) 
4 [गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 


4. 


NA NA 
54 


56 


| 80 0 eo | 0 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता * 
Quality of water supplied of, 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 


ion of water supply - related charges 
पुली की क्षमता 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24:hours 
4.8 


00.0% 


400 


= 
[=] 
Oo 


50 


* * 
=a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


Collection efficiency of sewage network 


० ८ 
मल जल नेटवर्क की Hae क्षमता 99:00 


> 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 


aot जब के प्रशोधन क्षमता की Valea 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 7 00.0% 


2.4 


सिवरेज में लागत वसूली % 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0% 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aie 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

Household 8५७ coverage of solid waste management services 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee, 
Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


2.7 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 


> > 


oO 
nN 


हम Zz z Zz 
> 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


=) oe 3 


wo 
a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 मई 2023 


अय्याज th. तंबोली, विशेष सचिव. 


क्रमांक 3734/2763/2023/8.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 


क्रमांक 3734/2763/2023/8 दिनांक 29-05-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 


एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


अय्याज th. तंबोली, विशेष सचिव. 
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Nava Raipur Atal Nagar the 29th May 2023 


No. 3734/2763/2023/l8.—Whereas the pre-conditions for release of grant to the municipal bodies as pre- 
scribed by the !5th Central Finance Commission require notification of the actual and targeted levels of service in 
respect of four basic civil services, namely (i) water supply (ii) sanitation including sewage water (iii) solid waste 
management, (iv) storm-water drainage, and (v) Coverage of Water Supply (24 X 7) in all Public/Community Toilets, 
now in compliance thereof the service level benchmarks for the year 202-22 (actual) and self-determined for 2022- 
23 (targeted) for each urban local body as prepared on the online module developed by CEPT University Ahmadabad 
are hereby notified as follows, namely :— 


Name of Corporation / 
Municipality 


शहर / नगरीय निकाय 
का नाम 
4.0, अभनपुर aipur 
न.पं. अडभार anjgir Champa 
_ अहिवारा 
. अकलतरा anjgir Champa 
अम्बागढ़चौकी ajnandgaon 
_ अश्विकापुर 
se 
आरंग 
अर्जुन्दा 
aa 
न.पा. बागबहरा 
ag बगीचा 
न.पा. बैकूठपुर 
न.पा. बालोद 
=, बलौदा 46 
न.पा. बलौदाबाजार 47 
न.पा. बलरामपुर 48 
Bijapur 


District Name| Page No 


agar Panchayat 


ClIO|—|/vIO 
fal a 

ra 2 

— 

o 

9 

3. 


PA) 


4 


दा किये किए ig 


icipal Corporation 
agarh Nagar Panchayat 
Nagar Palika 


aly Al 
q| a 

2 | & 
44 


i0 
i 
2 
3 


= 


= 
hh 


Baikunthpur Nagar Palika 
Balod Nagar Palika 

Baloda Nagar Panchayat . 
Baloda Bazar Nagar Palika 
Balrampur Nagar Palika 
Baramkela Nagar Panchayat 
Barsur Nagar Panchayat 
Basna Nagar Panchayat 
Bastar Nagar Panchayat 
Bemetara Nagar Palika 

Berla Nagar Panchayat 
Bhairamgarh Nagar Panchayat 
Bhakhara Nagar Panchayat 
Bhanupratappur Nagar Panchayat 
Bhatgaon_B Nagar Panchayat 


न.पं. बरमकेला ु 49 
zn 

aU, बस्तर agdalpur 

नया बैबेतस 


न.पं. बेरला बेमेतरा 


भैरमगढ़ 


पं. भैरमगढ़ बीजापुर Bijapur 


'न.पं. भखारा धमतरी 


4 

4 

4 

हा 
Nh | 
5 


| 


NIN 
WIN 


4 Al aly al 
. q| 2. 
4 | 
हे 4 
Real 
ba fall 


al 
N 
a 


N 
5) 


। । 


nN 
N 


.पं. भानुप्रतापपुर उत्तर बस्तर (कांकेर) 


. भटगांव 2 


Al; 
id 
co 


Al 
ql 
pe} 
a | 2] 
"a | aL 
रह al 
od | a 
“| a 
dl 
Al 
9 
6 
2 
o 
B 
» 
= 


Bhatgaon_S Nagar Panchayat i. भटगांव सूरजपुर urajpur 29 
Bhattapara Nagar Palika न.पा. भाटापारा बलौदा बाजार Baloda Bazar 30 
Bhilai Municipal Corporation न.नि. भिलाई 34 


at 
w 
NS 


Bhilai Charoda Municipal Corporation [न.नि. भिलाईचरौदा - ur 


W/OD) > [> |r [PIP [Pr / Sly >> 7 
OMIM DMS |. [3 3 JA TA Ia yoyo yh 
lo ५ Oo 2 FS 5S | 2 5 [55 
6 |o]o [3 2 मु = JT} 5 
+ |@ a |e xX कि 9 [D [> {5 9 
DT |P | @ 8 Is [a 54 ॥ 
z/% a |Z € |3|zIz|Z/§ |Z 
Ny 9 ja/0 3 Ola |» Zz 9) 
ta Jo ८. fe Ziska ka कप 
थे 0 2 rata Ke) 9 a 5 
(0 >. 5 9 
Ulm |» | U0 a |>|v}]v a [0 
9 5 ५2 [9 oe 9) jh) 
2 @ |> = = Uls 
है ४ ७5 55 |5 |= (8 |S 
s/2)0l2 i 
9 |x | 2 90 S$ a 
9» j= 3 ५) jo 
90 x 9 is 
~ re} नए 5 
9 as 
3 
» 
ra) 
a 


Bhopalpattanam Nagar Panchayat Bijapur 

Bijapur Nagar Palika 'न.पा. बीजापुर 34 
Bilaigarh Nagar Panchayat ag, बिलाईगढ़ बलौदा बाजार 35 
=i बिलासपुर बिलासपुर 36 


w 


7 
8 


Bilha Nagar Panchayat बिलासपुर 
रायपुर 
कबीरथाम 
बिलासपुर 

i anjgit Champa] __44 
Chandkhuri Nagar Panchayat aipur 42. 


Ww 
५0 


है 
Oo 


Flelsizleeieeigzicl 
हे |S |2 la ja o |= 5 
७ lo [SC lo la = 20 
[छठ |S fo fo 5 ट 
einai fe fe |Mys 
7 |e जे फा 
9 Qu 
3 9 
ca 3 


a 


2 
D 
3 
rs 
i) 
= 
क 
9 
bags 7 
U0 
2. 
x 
rc) 


xT 
re 
al 
q 
4 


० agar Panchayat anker 4 
Chhuikhadan Nagar Panchayat राजना दगांव 
Chhura Nagar Panchayat G 


2 
a 
hy | 
9 
3 
D 
Zz 


DAIS 
8) 
® 
a. 
9 
° 
3 


Al 
re) 
eal 
aa, 
qi 
zs 
zl 


45 
46 


Chandrapur Nagar Panchayat जांजगीर चांपा anjgir Champa 43 


Al 
wa] 
eal 
a 


6) 
® 
a 
के 
छः 
। 
a 


Chhurikala Nagar Panchayat नए ga Korba 


b 
o 


Al 
‘a 
ea 
a 
s 
a 


न.पं. छुरिया 


A 
a 
a 
8 
a 
2 

9 
8 


Chhuriya Nagar Panchayat 
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Name of Corporation / 
Municipalit 


Chikhalakasa Nagar Panchayat 


शहर ,/नगरीय निकाय nae 
का नाम District Name} Page No 
न.पं. चिखलाकसा 49 
ah, चिरमिरी कोरिया 50 
54 
बालोद 52 
न.पा. दन्तेवाड़ा 53 
देवकर 55 


57 


दीपिका 
4, डोगरगांव _ 60 ' 

64 
62 
65 
i ise 67 
बिलासपुर 
नाप गीदम 70 
.प. घरघोड़ा रायगढ़ 7 
न.पा. गोबरानवापारा [ 
a गुण्डरदेही बालोद alod 


agdalpur Municipal Corporation न.नि. जगदलपुर बस्तर 
amul Nagar Palika . जामुल 


। 
gy 
al 


4) 


Ss 

a 

4 

ol 

A @ 
& 9 
(Ce) fe) 
9 Qa 
pas 

oi on 
00 & 


(92) (ता 
+ io (0 


VIVIVIVIVOIVIV|VI|VIVOIVIO 
6|6 lo |>|]a || |® 9 9 Jo |= 
3 [2 कि |@ |B 5 [3 |= |S [5 
o {m ० |@ /23 6 | [BB [DIS 3 
sis 3 I a j= |]s @ | वि 
6 6 है 65 le lz (5 8 siz le 
3/9 % ka |= |> (8 |S | [2 (2 |= 
> {2 lo [co |S lo 9 2 9 कि 5 
ZIiz 33.5 |= |s8 IS lol- ls 
© |o Ul? oO | | Rot नए ९2. 
पर पक JLIZ lS > |m कि [2 Jo IS 
» 9X 9 68 |UlS [© [= lo Is 9 
539 [9७ (CQ (+"- 9) 0 ja vin lo Oo 
Ul 9 () जि [> 9 Io > 
© |p 7 fo Jo (2 | _+ AY 9) 9 a) 
IS Dis lois | V/A IE koi 
® ०. 97S SF 8]? |e IR Ie a 
2} jaja )@] [6 a 
SB} (BIS छु 6 
7 Mec 3 
9 |> o 
- ra 
Aly aly] Aly शा aly ry a] al al | Al 
9) 4) 9) 4) कल 5) 5) 9] 4] 4 
। g ५ | ar} al a 
५:66 6 2) a) i] ad हैं? a) a | a} a 
4} 4| 2/4) 4/5/39) 94] 4 2 
tea a/4i4 a Aq 
5 al मी शी है| 
a ay 
s 
| on 
fea 
—_ 
2 
a 
ऊ 


053 


4 
ql 
4 


ap 
gy 
4 
(al 
yal 


4 

a 

al 
~I 
Ny) 


Ay aif al] sl “| “| | a] Al 
| i ‘qd. ‘|g | ca 
cul A} | 
Al | S| a 
4 2s 
a “a 
ay 
4 
ce 
4 
oy 
oo }@ 
ke) 
< 
Bice 
“I 
wo 


Gurur Nagar Panchayat .पं. गुरूर lod 74 
J बस्तर J 75 
Jaijepur Nagar Panchayat U, जैजेपुर Janigir Champa 76 


Cue. 
al 
‘d 
Og 
a 
N 


u 


८ 
Al 
q 
ra 


anjgirNaila Nagar Palika पा. जांजगीर जांजगीर चांपा 78 


arhi Nagar Panchayat 


” 
N 


— ५0 


= 


urajpur 


4 
|. 


। 


a 


ashpur Nagar Palika - जशपुरनगर ~ जिशपुर नगर ashpur Nagar 


qa 


cc 
जा 
हट 
00 


hagrakhand Nagar Panchayat 


Kanker Nagar Palika 


हि | 
00 
nO 


हट हि a. 


Kasdol Nagar Panchayat 
Katghora Nagar Palika .पा. कट्घोरा कोरबा 84 
Kawardha Nagar Palika न.पा. कवर्धा Kabeerdham 85 


a 
d 
Bg 
4 


.पा. खैरागढ़ 87 

88 

नाप खरीद 

नाप खरोरा 90. 
न.पा. खरसिया 9t 

पं. खोंगापानी 92 

ना. Pega 93 

५. किरोड़ीमल नगर 94 

कोण्डागांव 95 

नाप कोटा सुकमा Sukma 


3 
4 


HUSA Baloda Bazar 83 


(दंतेवाड़ा) 
जरही 
कोरिया 
_ कांकेर 
बा 
(दंतेवाड़ा) 


ml 4) ET 4] 

d हद हिट 
qd 

x a & 

2 gq 

ai 


दुर्ग 
सूरजपुर 
झगराखण्ड Koriya 
कोर 
=a 


ol 
नि 
d 
a 
4 


a 
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Name of Corporation / शहर / नगरीय निकाय जिला 
Municipality का नाम 


ora Nagar Panchayat wag Train 
Korba Municipal Corporation न.नि. कोरबा Korba 
N a, कोटा ilaspur 
h 

७ 


Koora Nagar Panchayat 

Kota Nagar Panchayat 

Kotba Nagar Panchayat न.पं. कोतबा ashpur Nagar 00 
Kumhari Nagar Palika 

Kunkuri Nagar Panchayat 


District Name} Page No 


= 


i03 
04 


Kusmi Nagar Panchayat न.पं. Bait बलरामपुर Balrampur 
ailunga Nagar Panchayat न.पं. लैलूंगा Raigarh 705 


न.पं. BBY Jashpur Nagar 02 
Kurud Nagar Panchayat न.पं. कुरूद Dhamtari 
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Name of Corporation / शहर / नगरीय निकाय 
Municipality का नाम 
A, रामानुजगंज 
न.पा. रतनपुर 


District Name} Page No 


AU. aver 


.पं. सारागांव jgir Champa 
न.पा. सरायपाली 
WU. सरगांव 
.पं. सरिया 


alrampur 
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(5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Aamadi District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 83 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार salad 68 

Per capita supply of water 95 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता IS Ped रे 

Extent of metering of water connections 4 NA 
'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0 20228 Ms 

Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0020 a - 
Ce की वा 400.0% | 00 00 400 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency हे in collection of water supply - related charges 5 , 
'9  |जल्  प्रदाय में लागत वसुल्ी की क्षमता a0 83 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
Fel / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्न्‍र जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित मत्र जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
: Rata में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
है सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services | [0०0 | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 22000 ee I08 
Extent of segregation of municipal solid waste 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y eee ee 22% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Tne | | 


6 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘5 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ९0:02 92 
Efficiency in collection of SWM charges 
ae ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 29 
Ea STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब t08.0% 
Incidence of water logging/flooding 9% 
4.2 जल भरा के क्षेत्र 0.0% | ०0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Abhanpur District :Raipur Nagar Panchayat 
| aris | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


400.0% 20 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल्र की 


= 
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.2 
4.3 
.4 
.5 


= 
NN 


sl Seca te 
4] 


ter supply services 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


4.9 [जल प्रदाय में लागत बसुली की क्षमता 
| ४ | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 
: शौचालयों की उपलब्धता 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Ha set की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.2 
2.3 
2.4 
2.5 


2.6 


2.7 
2.8 


Efficiency in collection of sewage charges 


2.9  [सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


Household level coverage of solid waste management services 
; ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of municipal solid waste recovered 


wo 


wlolo lo 
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शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
36 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ली 
3.7 Efficiency in redressal of customer complaints 
दे उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Extent of metering of water connections 400.0% A 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
0 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Fe जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता ie 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

et जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Pata में लागत वसुली 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमला 
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SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


400.0% 700 700 


400 400 
| 0 00 | 00 00 
400.0% 23 25 
80.0% 400 | too | 00 
90.0% 50 “52 


0.0% a आक | ०९ | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Adbhar District :JanjgirCchampa Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
508 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (22:42 a 
Extent of metering of water connections 


Tat ९८ 

Sel कण की वाई 00.0% 
Extent of non revenue water (NRW) हे oe | ४ | 
गैर राजस्व जल की मात्रा pues 5 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in wa 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Fa जल प्रबधन 

Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 700 | 00 00 
oo | tm 


700.0% 00 00 


ter supply services 


700.0% 


90.0% 


= 
i=] 
o 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 40 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता me 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 966 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ae 
Quality of sewage treatment 9% 
प्रशोधित मल जल की गुण 20078 
Extent of reuse and recycling of sewage 9% 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा eee NA 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसुली 


Zz 
| 


z 
| 


0 
2.3 NA 

A NA 
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Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसल्री की क्षमता 30.0% mM 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


A 
Household level coverage of solid waste management services 9 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ine 400: 00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 9 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee ee 390 
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3.2 


Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु v in ay 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस safe कचरे COM GENE 20 (3244 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae के 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


3.5 


— 
= 
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Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges a 

3.9 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री की क्षमता 99:08 28 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी |; 


Coverage of storm water drainage network 
4. [वर्षा जल जल्रोत्सारण da की as 400.0% 78 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
: जल भराव के क्षेत्र eo 


Note -ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ahiwara District :Durg Nagar Palika 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections of 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 700.0% at 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 94844 2.28 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 

Quality of water supplied हि 

Cost recovery in water supply services is 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 700.0% 22 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

Coverage of Septage/waste water network services of 
2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 200 
है Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता (0४ 
2 Adequacy of sewage treatment capacity 

; Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 0% 

Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ; 
Extent of cost recovery in sewage management 

27 | Rataa लागत वसूल 00.0% 
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2 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% | 0०0 | 00 


./zizilziz 
‘ | * 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


NA 
3 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार athe 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 (सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ots Ms 


E a 


Efficiency of collection of municipal solid waste of 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता (02248 400 00 
Extent of segregation of municipal solid waste 

33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् iad 338 08 


3 Extent of municipal solid waste recovered 2% 

34 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 0:92 0 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान One | 0 oo tee 

Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली iad 
Efficiency in redressal of customer complaints हर 

** __|उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 82:02 98 al 
Efficiency in collection of SWM charges ५ 4 

A ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 200 #8 eo 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 2 | 6 | 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब oe Re 

Incidence of water logging/flooding 00% 

जल भराव के क्षेत्र 40: 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicabie, N.D - No Data 
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((SaT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Akaltara District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | a7 9 02 so लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections iy 
जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 200:00%8 

Per capita supply of water 95 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 


3 Extent of metering of water connections ५५ 
जल प्रदाय Hare ell के मीटरीकरण की विस्तार 400.0% NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 200% हि कफ 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
4.5 Continuity of water supply 
i जल प्रदाय की निरंतरता * 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cone | | 
4.7 Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में ब्रागत 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
2.7 |शौचात्रयों की उपलब्धता | [0० | 00 | 0 ” 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 
है मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
Fe जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 9% 
25 प्रशोधित ra जल की गुण 00.0% NA NA 


26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
: प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपय मात्रा 


700.0% | 2 | 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 2 | [00 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee a ie 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level pulls of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हि 
Efficiency of collection of municipal solid waste हि | t0 | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता [000% | [00 | 00 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : | 00 00 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste | [00 | 00 ion 
z शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 30 32 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता | [00 | हक | 0 | 2 
Efficiency in collection of SWM charges ie 736 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4 | वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
44 [वर्ष जत्र जलोत्सारण तंत्र की लंब् Moe 20 of 
4.2 0.0% | ०0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Name of Municipality :-Ambagarh Chowki 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


District :Rajnandgaon 


| eis मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2027:22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५; 
tl ser gere कनेक्शन का विस्तार 02 28: as a4 


Nagar Panchayat 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 73 
Extent of metering of water connections 7 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 22229 Ne 


w 
fe) 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


400.0% NA 


00.0% NA 


400.0% NA 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता लीड ॥ ao « ।| ९ 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 88 | ws 
Cost recovery in water supply services % 
78 जल प्रदाय में लागत cae 49002 is 
Efficiency in collection of water supply - related charges ५; ५ 
49 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता via i 43 
| 2- | हु WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of 
2. शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 400 400 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 


Zz 
> 


Zz 
* i 


Zz 
> 


20.0% 


00.0% 


80.0% 


z 
> 


NA 


Househoid level coverage of solid waste management services ~ of 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार Eee | __० | pe ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
$2 शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता 00:22 00 2284 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 9 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण gee {00 220 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 4388 2) 
3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 
Extent of cost recovery in SWM services 9% 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 80.0% | _ ४0 | 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges le _& = 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


a 
; वर्षा जल AMSA तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based 

on extent of MSW recovered ina city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(4527 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ambikapur District :Surguja Municipal Corporation 


a 
eS 


प्रस्तावित सूचक | erie | वर्तमान स्थिति 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae 


a 
us 


a 
fer) 
wo 


4.2 पा न की अप 435 Iped 409 440 
i3 75 
ee 


0 
Quality of water supplied % 
7  प्रदाय जल की गण 400.0% 
Cost recovery in water supply services 
8 जत्र प्रदाय में लागत वसुली ieee 
Efficiency ‘an collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ५०४ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


शौचालयों की उपत्रब्धता 400.0% 400 | 00 


wo 


wo 
> 
a 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 7 


23 laa जब नेटवर्क की संग्रह क्षमता [2 कि 8 ee NA 
Adequacy of sewage treatment capacity ५; 

24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 2308 ve की 
Quality of sewage treatment ५% 

2.5. प्रशोधित मल जल की गण 400.0% NA NA 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित Aa sea के पूर्नठप्योग की मात्रा 20:28 NA 


Extent of cost recovery in sewage management 


5 
2.7 [सिवरेज में लागत वसूल 400.0% Po |} 6 


np 3 नल 


Efficiency in red ressal of customer complaints 80.0% 97 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ite 


Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत gel की क्षमता है i — 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 


np 


पे af 9 
37 ठोस कचरा प्रबंध की सेवाओं का विस्तार 002 4222 

3.2 Efficiency of collection of municipai solid waste 400.0% 

; री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता otk 


Extent of segregation of municipal solid waste ~ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 


3.3 400.0% 400 | ० | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 709:9# 
Efficiency in redressal of customer complaints है 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता B0:0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
38 ।ोस कचरा प्रबंधल में ब्रागत cet की क्षमता 90:0% |_ eee hl 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 400078 aoe 2223 
incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent 
of MSW recovered in a city; 


00.0% 


3.6 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Antagarh District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ea 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 


Extent of metering of water connections 400.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20 0% 


* * 
> 69 
ols =) 


4.4 
4.2 


0) 
च्च 


= 
w 


7 


= = ay = 
oO a a 


.8 
.9 


गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

Quality of water supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services 

Coverage of toilets A 

शौचालयों की उपलब्धता (00:02 ॥20 00 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 

Hel / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ead 

Collection efficiency of sewage network 400.0% 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oe 


Zz 
> 
Zz 
> 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
0, 
Efficiency in collection of water supply - related charges ५५ ४ 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता poe 38 acy 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता At Taga pig 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Het जल की ino ve 


= 
> 
Zz 
> 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ee 


Zz 
> 
Zz 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Rata मैं लागत वसुली .0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता : 

Efficiency in collection of sewage charges % 

Rata में लागत वसूली की क्षमता ay me 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार paid 

Efficiency of collection of municipal solid waste of 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ene at | 00 20, 


Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 000 | 0 ey 
Extent of municipal solid waste recovered 


: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय पी ae ine 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान {0008 | (0 | 00 ४28 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली * 
Efficiency in redressal of customer complaints e 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता areas 
Efficiency in collection of SWM charges 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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जेल च 


3.5 
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90.0% 


के 


ने 


जी I 
nu] = 6० 


400.0% 


0.0% 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Arang District :Raipur Nagar Palika 
| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक TRF 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
an es '38 0०4 
ieee जन की = 20.0% 24 25 
7 Quality of water supplied 400.0% 400 | 00 


प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसली 35 37 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20.0% 62 | 64 | 
| 2 | ५, 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हे 
शौचालयों की उपलब्धता tone 200 | 00 of 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 | 0 00 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
3 Collection efficiency of sewage network 
2.3 मत्र जत्र नेटवर्क की संग्रह क्षमता bee ba 


Adequacy of sewage treatment capacity 6 
2.4 laa जत्न के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता igo 3 es 

Quality of sewage treatment é NA s| NA 
2.5 प्रशोधित Ha जल्न की गुण 00.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा hah NA 
Extent of cost recovery in sewage management हर 

सिवरेज में लागत age q000% : 2 
Efficiency in redressal of customer complaints ५; 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता saad | | | 00 a 


Efficiency in collection of sewage charges ही 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oe pl Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार One 400 ad 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste A 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : 02228 की = 
80.0% 400 400 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste ढ़ 

: शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान Oe #00 | 00 09 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
Efficiency in redressal of customer complaints | 00 00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges “46 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ५५ 
4 [वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् ae 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र Nee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45o7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Arjunda District :Balod Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक ERP 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TOO ae | _४ | 
7.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (0003,08 2 aks 
Extent of metering of water connections बह... | RR 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार TOO NA Me 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

'जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied हि 400 

cara जल की गए 00.0% /00 00 
Cost recovery in water supply services me 

Efficiency in collection of water supply - related charges | | 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता anor (09 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets a: 

शौचालयों की उपलब्धता Ie 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eae 
Collection efficiency of sewage network 00.0% 
मल्न जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता as 


Adequacy of sewage treatment capacity 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता : 
Quality of sewage treatment 6 
25 [प्रशोधित मत्र aa की गुप् mone be 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% NA 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ea! 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
सिवरेज में लागत वस्‌ल्ली apne 8 i 
Efficiency in redressal of customer complaints és 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Soe 2 0) 
Efficiency in collection of sewage charges ७ 
‘9 [सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ene NE Me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार (80222 i ine 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 202: 0/0 Tp ie 
Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 200:020 ibe 09 
Extent of municipal solid waste recovered ० 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् BuO {00 208 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल iets 
Extent of cost recovery in SWM services 5 59 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल A000 4 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता rey 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 23 
3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता ene 
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STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network fe 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Wee uM | 


; * 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; : 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BadeBacheli District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक T aA 2 easel लक्ष्य 2022-23 


4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार bee 48 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता qe pea a 


Extent of metering of water connections 400.0% 
' जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार a 
Extent of non revenue water (NRW) 
(4 गिर राजस्व जल की मात्रा 20 02202 | | जि 
Continuity of water supply 
5 जल vara की निरंतरता 24 hours .0 4.0 
| 00 


0. 
Efficiency in redressal of customer complaints | ०४8४ | ४ | 
6 | scatter की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eu 2G a 
जल 400.0% ॥0 400 
जल प्रदाय में लागत ioe a a 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल्र प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 


Coverage of toilets a 
शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता * 
3. [Collection efficiency of sewage network —- 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee NY 
Adequacy of sewage treatment capacity % NA 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ॥00.0/6 NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्न जल की 


Extent of cost recovery in sewage management 
Para में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 
Efficiency in collection of sewage charges 
है सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 0 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ont sae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 460 
32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता O08 00 
Extent of segregation of municipal solid waste ० 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 2030 28 | t00 | 0 | 00 | 0p 
3.4 80.0% 700 | 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 94 
; शहरी ठोस अपष्ष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400:0% H08 | 00 00 
Extent of cost recovery in SWM services 0 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बसुल्ल 30:03 i ie 
Efficiency in redressal of customer complaints 
3.7 पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:24 00. 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% “63 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता का 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagbahara District :Mahasamund 


प्रस्तावित सूचक 


N 


a 


कीच as | tae 
Ww = 


b 


Continuity of water supply 


+5 जल प्रदाय की निरंतरता 

4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

47 Quality of water supplied 
: प्रदाय जल की गुण 

48 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत वसूली 


Efficiency Pal collection of water supply - related charges 
जल प्रठाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबधन 


4.9 
4 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क Ht Has क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


प्रशोधित मल जलन की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Nn 


“04 (eae 
w& 


2.4 
2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


Ay N 
3 © 


Nagar Palika 


| aris | 


स्थिति 


2024-22 


NA 


24 hours 


00 w 
w N 


80.0% 


00.0% 


00.0% 
90.0% 


= 
Oo 
o 


5 
4: 


6 


4 
4 


00 

00 
NA 
NA 
NA 
NA 
छा 
NA 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 5 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार aon 4 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ‘Wap lped 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार es 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा patti 


NA 


a 


00 


i NR 


= 
च्च 


za z = 
>/>/8 


zZ 
> 


Zz 


> 


34 ieee Mie Pie को तिल ste management services 400 409 
हर आर अधि कचर को a जहा हक जा 

33 Fae A कस वी. municipal solid waste a | 40०0 | 

35 शहरी ठोस अपधिष्ट ot का बैजानिक awe 400.0% i00 400 

36 दाम धरा विन मे लगन SWM services donne 3 कक 

37 [Faster dh शिकायता के निराकरण की क्षमता 80.0% 93 oa 

38 Efficiency in collection of SWM charges 00% हा 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


44 


4.2 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a fool 
SO | & o 
77) 


Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bagicha District :JashpurNagar Nagar Panchayat 


| am | स्तरांक | मान स्थिति 
am. प्रस्तावित सूचक 5097 99 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


0 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार us ही 
i eee (३5७०० मु a 
ca 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 00.0% NA NA 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 


% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा one 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
27 | Rata में लागत aa 400.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

waste recovered 

Y eps 


700.0% 


00.0% 


00.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान : 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली {000% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


| 0 00 00 
700 00 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जलन जलोल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding ५ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baikunthpur District :Koriya Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | a 2 02 Apis लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ४ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Daves 2० 0 
Per capita supply of water 3 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता TS) led ६५ Bid 
Extent of metering of water connections 5 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 400 :04 ne Ne 


= 


NO Ny ND Ny N N oh ‘lt = — aoa pe sais = 
o aS fox) ie) = o for) NI for) छा b w to — 


Extent of non revenue water (NRW) - 

गैर राजस्व जल की मात्रा ee a2 = 
Continuity of water supply 

sat vera की निरंतरता ee cule i ४20  - || 0 #8 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ete 

Quality of water supplied 5 

प्रदाय set की 00.0% 88 | ४9 | 
Cost recovery in water supply services rR 

जल प्रदाय में लागत Ie - = 


Efficiency in collection of water supply - related charges % ‘ 
जल प्रदाय A aT की क्षमता 90.0% af 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 7 
शौचालयों की उपलब्धता boas | 0 00 226 
Coverage of Septage/waste water network services 3 
मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता OOO 0 0 400 
Collection efficiency of sewage network 4 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee Ne Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता TOU 0% Ae mw 
Quality of sewage treatment é 

5 प्रशोधित मल्न जल की 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पु 

27 Extent of cost recovery in sewage management = | 3 


fara में लागत 
Efficiency in redressa! of customer complaints 


0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eons |_& | 
Efficiency in collection of sewage charges 3 
सिवरेज में लागत की क्षमता see ie NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
Ore कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


N 


w 
_ 


700.0% 


wo 
wo 


०७० | ० | ० | ows ws N 
N]OoO]a] a iN) oOo] oa 


0, 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 0442 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aa ality 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | ot 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Efficiency in collection of SWM charges of Z 
39 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 2 if 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network A 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब {O00 36 37 
Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% | oa. | ० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


N_A - Not Applicable, N.D - No Data 


2796 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balod District :Balod Nagar Palika 


मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक | oes | 2024-22 


a 
FI 


लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 
We प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
| | 67 


00.0% 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) ५५ 
गैर राजस्व जल की मात्रा 2008 @ 


Continuity of water supply 90) 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


35 Iped 


NA 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 87 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 
Quality of water supplied 


= 
NI 


400.0% 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

wa vars में लागत की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


a 


00.0% 


90.0% | 55 | 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


alfa se Ml 50 | ८3 ॥ ०5. Nk Be 
© ऊछ | ७छ [| + | ०७ | ७36 oa 


2. 


Collection efficiency of sewage network as 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00,028 NA 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता HOR Me 
Quality of sewage treatment 7 

2.5 प्रशोधित sar जल की 2208 


Extent of reuse and recycling of sewage 


% 
प्रशोधित मत्र जल के प्‌ TT की मात्रा ene 
Extent of cost recovery in sewage management ५; 
2.7 सिदरेज में लागत वस 04028 


Efficiency in redressal of customer complaints 82 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% | ४5४5 | 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ata NA 

3 SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 | t00 | 00 
'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


$ a, 
3.2 ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 00:02 (8 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste | 00 00 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ge 
3.4 | 0 | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 2% 

3.5 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:20 380 
Extent of cost recovery in SWM services 0 

3.0 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसल्ली meee a 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 32:07 ia 


Efficiency in collection of SWM charges 0% - 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 50 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network ‘, | oat 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00.0% 
4.2 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2797 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Baloda District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| aris | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 02422 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता i358 Ipod te ee 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aad 


Extent of non revenue water (NRW) 9, 25% | <8 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 23 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ef hours | 6५0 | ह | 6०0 | 0 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 92 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता at 

Quality of water supplied हि 87 

bag mesa 400.0% 87 88 

जल प्रदाय में लागत वसूली as LE = आया uy 
Efficiency in collection of water supply - related charges 78 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30:04 te bs 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


25 Quality of sewage treatment 400.0% 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित He जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 ape 00 


* + * | 
> 


Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता See me 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2050 | 0 a0 | t00 | of 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

22 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता {0004 | 00 oe | 00 o0 
Extent of segregation of municipal solid waste 

oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण One ine | 00 pe 
Extent of municipal solid waste recovered 5 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नठपयोग् 80.0% | 00 00 | 00 | 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

28 शहरी ठोस HIVE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ie 2 


Extent of cost recovery in SWM services हे! 
3.6 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 00.0% | wo 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


3.6 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


: : 
Nh 


© 
60 


Nh 
o 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2798 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


({5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-BalodaBazar District :BalodaBazar Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 


00.0% | | 8 


= 


735 Ipcd | as | 5 


= 


2 


00.0% NA 


= 


LS) ७ Ny nN = oon coy हु हा : 
o | @ alata |] w = 
>| 


20.0% 4 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
aa प्रदाय की निरंतरता 28700 4५ 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Quality of water supplied 4 
प्रदाय जल की ee 


Cost recovery in water supply services 45 
जल प्रदाय में लागत 2 

Efficiency in collection of water supply - related charges 6 

जल प्रदाय में लागत की क्षमता 20:026 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets of 

शौचालयों की उपलब्धता 92020 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता : 
oliection efficiency of sewage network 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20242: Ne 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता {ne NA 

Quality of sewage treatment 0% 

प्रशोधित He जल की Leis NA 

Extent of reuse and recycling of sewage हि 

प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 7008 NA 


bh 


o 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 

सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता रे 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत की क्षमता 0:00 i 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 9 
3.4 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार I00:0% Aue ५00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Oe oe a0 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 00.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 


Extent of municipal solid waste recovered % 
ot शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 2 309 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


3.5 शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक लिपटान IDO Oe HOO 00 
a ७०७ | ० [| »/ 


| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network en | | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 2 
Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Balrampur District :Balrampur Nagar Palika 


वर्तमान स्थिति 
202-22 


प्रस्तावित सूचक | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार आई 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Ageibed 49 9 
Extent of metering of water connections हि et iP cae 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार #00708 32 NN 
Extent of non revenue water (NRW) ‘i 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20:0 64 62 
aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.5 3.5 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 87 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 

7 eae की गण supplied 00.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services | 6९ | 

जल प्रदाय में लागत वसूल 42050. 7 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क At Has क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पु ग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

fata में लागत वसुली 

Efficiency in redressai of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसूली 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 6 
* ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Toor 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का Ye 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
i शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TACHA 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note ;:ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Baramkela District :Raigarh Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | र्त 2 02 ae लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 6 

T7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 58 
Per capita supply of water 435 Ipod 

4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 404 


Extent of metering of water connections हर NA 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ea ४ 
4 22 
5 4.5 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied है 

प्रदाय जल की 400.0% 40 400 
Cost recovery in water supply services = 

8 जल प्रदाय में लागत cast 00.0% 


2 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 6 
: जल प्रदाय में लागत वसुलत्री की क्षमता ate 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


2 

ae 
maida 2 eee in sewage management 
Sn oer को 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipai solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थ 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय oe 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान he 
Extent of cost recovery in SWM services गा 
हि ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 320.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints a 
3.7 [उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2027 (00 
Efficiency in collection of SWM charges 
3 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 92 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् a0G-0%6 - 
Incidence of water logging/flooding 00% fics Ores | 
जल भराव के क्षेत्र a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
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N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Barsur District :DakshinBastarDantewada Nagar Panchayat 
| am प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | रत 202 pel लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
4-7 | rer were कनेक्शन का विस्तार 07028 55 ae 
civ व्यतति जल के उपलब्धता 'ऋ७०७ | % | 
4.2 0 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ie [060 ४३५ | | 
Extent of metering of water connections 
43 [oa प्रदाय कन्तेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0 ee me ug 
35 


Extent of non revenue water (NRW) 


% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 34 
Continuity of water supply 
जल Vera की निरंतरता eA hauls 20 | ee | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
4.6 | scrote की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 90:08 पे | ४9 | 


Quality of water supplied 


% 
Cost recovery in water supply services 7 99 
.8 जल प्रदाय में लागत वसली 400.0% 22 24 
Efficiency in collection of water supply - related charges ५ 
9 जब प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 00: #2 a 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


24 
5 पारित मल जज argsscomr की आग = : 
Exon of Gost reeavery in sewage management tees 
28... (Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | | ४6 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.4... [Household level covers of solid waste management services 400.0% | [00 | 400 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae 


pee = 000% to 
See nee मा laste recovered 80.0% 400 
: 
Spee isa coe 
मा ca creas | | 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा star की निकासी 


eee eee OM ne A 4 
वर्षा जल AMSAT as की लंब 0.08 e 22 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र wade 280 a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
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N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Basna District :Mahasamund Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections e Ve ~ a 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार AOU. sii #6 
Per capita supply of water 448 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 ॥006 445 476 


Extent of metering of water connections 

.3 जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार fen 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20502 
Continuity of water supply 20 
'जल्र प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के तिराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूल 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
'जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 

: शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 

: wa / Fe लिर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fe जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Ha जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


प्रशोधित मल जल की गुण् T00.0% NA 

Extent of reuse and recycling of sewage 7 NA 
प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA 

Extent of cost recovery in sewage management 5 

ata में लागत aah t00 0% of 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 22 

Efficiency of collection of municipal solid waste | too | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता us 

Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 

शहरी ठोस HOE कचरे का पृथ्थकरण ee 


Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस HOE कचरे का पुर्नठपयोग् 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3 Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में Ta Tah 0,02० ny 


Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता af 

Efficiency in collection of SWM charges 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता Gf oe 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब ॥00:9% ae a 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bastar District :Bastar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 0% #8 a0 


q 
परत व्यक्ति जल rece '85 pd ४ | # 
'2 [प्रति व्यक्ति जन की उपलब्धता Tes |900 is 
Extent of metering of water connections 2 ie 7" 
है जल प्रदाय HATA के मीटरीकरण की विस्तार 40070 his Me 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 26 25 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ads 


.9 [Gaver की निरंतरता ea NOs 0 
i6 

Quality of water supplied é 
| 8 | 8 Cost recovery in water supply services 400.0% 


जल प्रदाय में लागत वसूली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 3 | 00 
| _ |शौचालयों की उपलब्धता i000 00 
Coverage of Septage/waste water network services ey 460 
aa / Aa fasta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ions 
Collection efficiency of sewage network ee 


Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


शहरी ठोस SUE कचरे का 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 00402 ve me 
प्रशोधित मल जल की गुण् tO, Mm ne 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के ६ की मात्रा Ne is 
Extent of cost recovery in sewage management 5 
Pata में लागत वसुली 20:28 | ० | | 
8. [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | _ ४ | ०7 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
Efficiency in collection of sewage charges ‘in 
Rata में लागत वसुली की क्षमता abi NA ats 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
॥ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 400:0/ i ety 
Efficiency of collection of municipal solid waste = कं 
es शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ene 400 ae 
Extent of segregation of municipat solid waste 400.0% 400 400 
+: 9 
4 


3 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान meee 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae Ios a0 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ é 
/_ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee | 00 | 0४ ee 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता moe ae a 


6 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
| [वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 00.0% 70 
Incidence of water logging/flooding 9% 
जल भराव के क्षेत्र 9:07 i el ios ea 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
4. 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bemetara District :Bemetara Nagar Palika 


मान स्थिति 


2024-22 लक्ष्य 2022-23 


| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400% | 6६8४ | 5४5४ | 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार sr 
Per capita supply of water 435 Ipcd 
प्रति व्यक्ति जल की उपत्रब्धता 20/04//55 ine ie 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार IOS MN ns 
(4° loser जल की मात्रा cute uy a6 
4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 3.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ae aa 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae ee 2 
Quality of water supplied of 
प्रदाय जल की 400.0% | [0 | 400 
जल प्रदाय में लागत वसुली Lee #] ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 40% | _ 560 | 52 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ie 
00 | t00 | 00 


4.4 
4.2 
.3 


i.9 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets % 
शौचालयों की उपलब्धता 400.0% | 00 | 


= 


i) = = = 
00 N o>] 


Coverage of Septage/waste water network services % 400 

2.2 [अल्/ मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Ino 0% 400 | 00 00 
Collection efficiency of sewage network 7 nis 

23 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 300:0/0 NA A 


Adequacy of sewage treatment capacity of 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की Waa wee be. 

Quality of sewage treatment 9, NA 
प्रशोधित Aa जल की IU 300:0% mA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
' प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 9 
27 | Rata में लागत aah 00.0% 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | _ ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ees 
Efficiency in collection of sewage charges NK 
29 |[सिबरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


च्च 


nN is) 
0० for) 
Ls) 
S 
° 
x 
<= 
; 
oO Zizi|/2 डे 
> > | > 


Household level coverage of solid waste management services 400 
5 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i TORU (38 222 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ; 
33 Extent of segregation of municipal solid waste : 400 400 


शहरी ठोस HUE कचरे का पु ए 


Extent of municipal solid waste recovered of 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपयोग् anos sae 08 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste o% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TOO | 00 i 400 


w | w ] o |< w lo 
ola] sa nm [= 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


| as 
Efficiency in redressal of customer complaints कि 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eon i) 
Efficiency in collection of SWM charges é 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसली की क्षमता Poe ia 


700.0% 44 4 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ieee 2 2 
Incidence of water logging/flooding 5 | ०४ | 
0% 
42 जल भराव के क्षेत्र ue 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Berla District :Bemetara Nagar Panchayat 


| aris | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक TRIP 303.09 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 0 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 80:02 20 हद 
.2 0 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता lob iped SF 


Extent of metering of water connections 


% 
'3 | Ser प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 40086: NA NA 
Extent of non revenue water (NRW) 9% 
74 looted जत्र की मात्रा 20:0% Lae || 43 
Continuity of water supply 
8 जल प्रदाय की निरंतरता ea route = 32 


Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
4.6 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00.02 a os 
4.7 [Quality Bist! supplied 400.0% | | | 00 | 00 
Cost recovery in water supply services % 3 | 2२ | 
जल प्रदाय में लागत व॒स॒ली 028 is 
: Efficiency in collection of water supply - related charges of : 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 20:07 oy aa 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| 2 | Hel जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 
2.7 |शौचालयों की उपलब्धता ase ave | 0 | 90 


23 se ae NA 7 
a | 


Extent of reuse and recycling of sewage न 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 50202 Me Ne 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल 


2.7 400.0% कि जल 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता soe a 2 


8 
Efficiency in collection of sewage charges is 
fata में लागत वसुली की क्षमता ave MA ali 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (00:02 ane (99 
3.2 


Efficiency of collection of municipal! solid waste 3 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता TOON 40? 40 
Extent of segregation of municipal solid waste 


3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 00.0% 400 
8 गहरी ठोस scfte satan यैजानिक fuer | 0 
न लगत बनी की अर 
STORM WATER DRAINAGE 
| 4. वर्षा जल की निकासी 
44 व जात aS slag drainage network 400.0% | _० | 4 


Incidence of water logging/flooding 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhairamgarh District :Bijapur Nagar Panchayat 


स्थिति 
2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Het Aer की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


400.0% 


35 Ipcd 


700.0% 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


= 
™ 


700.0% 


= 
00 


700.0% 


ND 
u 


‘ NPN TN|NT NN Ny]! a his : adil पल |e aa (eS 
N a wl rn io ola} + ७ 


3 


400.0% 


in 


400.0% 


400.0% 


oO 


20.0% 


700.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 


fo) 


© 


wo w 
ua 


wo wo 
a w iN) 


00.0% 


00.0% 


80.0% 


ad 
a 


00.0% 


400.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in coilection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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80.0% 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


7.6 


oo 


co 


ee मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 302432 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
Coverage of water supply connections ‘s 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:00: os ae 
Extent of metering of water connections की ६. ॥ , यह 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:00 NA el 
Extent of non revenue water (NRW) 5 3 
गैर राजस्व जल की मात्रा ati : a 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pak 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में ल्ञागल वसुली पक bist 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Coverage of toilets is 
2.7 (शौचात्रयों की उपलब्धता OO {00 an 
Coverage of Septage/waste water network services é 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ॥00:0:% 40) me 
NA NA 


Name of Municipality :-Bhakhara District :Dhamtari Nagar Panchayat 
जल आपूर्ति सेवाएं 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 429 000 ae ae 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता ae pours ae 20 
प्रदाय जल की 
Efficiency in collection of water supply - related charges | | 
मल जल प्रबंधन 
Collection efficiency of sewage network 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 


Quality of sewage treatment 0% 
प्रशोधित मल जल की 00.0% 


e | ००० | 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा (44002 


Zz z Zz 
5 Zz Zz = 


N Nh = 5 a 
oS w ~ 


2.5 
2.6 
27 Extent of cost recovery in sewage management 00.0% 

i Para में लागत = 


Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 

: 'सिवरेज में लागत Teel की क्षमता 


ठोस कचरा प्रबंधन । 
eae too.0% 
200% 
80 0% 


80.0% 


z 
> 
Zz 
> 


N NO 
© 00 
oOo 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pus 


: 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA eens 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता #0 2 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ॥00:07 ae is 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र | 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3. 
3.2 
3.3 
3.4 


wo oo 
o oi 


3.7 


wo 
00 


99 
S 
g 
x 
wo | oa 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhanupratappur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 


4.4 700.0% 


.2 35 Ipcd 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 
Extent of non revenue water (NRW) a 
(4 0 भर राजस्व जब की मात्रा 20.0% 34 33 
Continuity of water supply 
(5 जल प्रदाय की निरंतरता eA TOS | 20 | 2 zo 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 00 00 400 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.9 अत पद ea pleat supply - related charges | 5५8 | 70 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
| tenses saat avenue t00 te 


Extent of reuse and recycling of sewage 


N 
N 


2. 
2. 


nN 
oa 


2.0  प्रशोधित wa जल के पूर्नठपयोग की मात्रा Me 38 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 fate में लागत aaah 400.0% a जन 4 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 400 400 

d उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

29 lata में लागत वसुली की क्षमता NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


3. 
3.2 
Extent of municipal solid waste recovered 400 400 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00200 We | 00 oe 
Extent of cost recovery in SWM services ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली we | | 
4 


00.0% 700 400 


00.0% 700 700 


00.0% 00 400 


3.4 


Efficiency in redressal of customer complaints é 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 08 ano 


Efficiency in collection of SWM charges of 52 F 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता 29522 Se = 


STORM WATER DRAINAGE 


aa A 00.0% 


42 Incidence of water logging/fl 
: जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhatgaon_B District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक ieee लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

Te eek प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (246002% ae 
Per capita supply of water 

4-2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता I35:lped Be 
Extent of metering of water connections 

: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00295 Nn NA 


A 
00 


Extent of non revenue water (NRW) % 
है गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 50 


= —_ 
N > w 


0 

= eee 

sine haynnar ere 
4.8 ee Bewvices 400.0% 24 25 
4.9 ells लाल अल, की ता - related charges 90.0% 49 54 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets 7 

शौचालयों की उपलब्धता TOM 

22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
; मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता oe 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
है मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता re 


700 


No 
= 


| 00 00 
00 00 
NA 


i) 
w 
Zz 
> 


Adequacy of sewage treatment capacity 6 

24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता tonne NA nA 
Quality of sewage treatment é 

2.5 प्रशोधित मल्न जल ArT 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5, 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ate Ne mw 5 

Extent of cost recovery in sewage management ‘ 

2.7 Prats में लागत वसली 400.0% 4 I 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 

’ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 _ [Efficiency in collection of sewage charges 


3.2 


* * 


00 
00 


सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता OD | 00 ae is 
Extent of segregation of municipal solid waste 
23 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ० (0 ,08 dl 22 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय pone : 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५ 
3.5 शहरी ठोस HOVE कचरे का वैलानिक निपटान lle पद 30) 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 00.2. a ce 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% | ४ | a 
38 Efficiency in collection of SWM charges | et “62 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network < 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब (20 49 # 
Incidence of water logging/flooding 9% 
जल भराव के क्षेत्र one Le | 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhatgaon_S District :Surajpur Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


| __स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक eke re लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार que a 
Per capita supply of water 
4-2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 002//24% | | 
Extent of metering of water connections 400.0% N 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae 


A 

Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% | _ 9४ | 
0. 3 


& 
a 


= 
= 


= 


५0 oO 
०00 > = 


Continuity of water supply 
5 | Severe की निरंतरता ae ues ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 9 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता % 


Quality of water supplied 3 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Tat 
Efficiency in collection of water supply - related charges 


= 
o 


0) 


= = = 
- w 


= 
o 


= 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Zz © 
> ao | * 


= 
५0 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets हि 
शौचालयों की उपलब्धता ae 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 

‘ मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Dette 

3 Collection efficiency of sewage network 
23 [अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 700.0% NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 

os मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 00.0% 

5 


Quality of sewage treatment 7 
प्रशोधित मल जेल की गुण् 400.0% 
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Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% N 
; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ee 


Extent of cost recovery in sewage management 


NO 
092 


27 _[सिवरेज में ब्रागत 400.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ody 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA re 


; सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
Oe कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 
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Extent of segregation of municipai solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOVE कचरे का प्‌ ० 7 
Extent of municipal solid waste recovered 9% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 4032 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
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ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
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उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges % = 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता oe i कह 


io | 

oO 
= 
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STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 5 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ies u e 
incidence of water logging/flooding हि aaa 
जल भराव के क्षेत्र aoe a 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicabie, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhattapara District :BalodaBazar Nagar Palika 


सूचक | erie मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक SRP 202) :92 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
4 सेवाएं 
जल आपूर्ति सेवाएं 


44. [Coverage of water supply connections 400.0% 34 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार is 


Per capita supply of water 
प्रति ates ae की उपल्रब्धता 735 Iped 
Extent of metering of water connections A एक 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pate 


44 Extent of non revenue water (NRW) 
; गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water sup ply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


* 
छठ 
= 


जी 
oO 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aes 


Quality of water supplied 
eae 00.0% 400 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 7A i I00:0% 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत Ks 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fal जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment 3 
प्रशोधित मल जल की 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage % 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 0002 
ट” 
सिवरेज में लागत “ 
ना 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
2.9 Efficiency in collection of sewage charges 9% 
सिवरेज में लागत की क्षमता mene 088 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
ea 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste % 
ee eae set की संदालन शमता i ०0 | ०७ 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 
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2.4 00.0% 700 i00 


2.2 00.0% 40 
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3.3 | 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुनैठपय 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 34020 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


00.0% 26 27 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता om 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% | 55 | an 
ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत की क्षमता a 


STORM WATER DRAINAGE 


Zz 


वर्षा जल की निकासी 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 00.0% 27 


ene a al 
जल भराव 20% 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on व्राती। under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bhilai District :Durg Municipal Corporation 


प्रस्तावित सूचक erie | दि 22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (४२४४) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा i 


: 
जल प्रदाय की निरंतरता ६24/%06: 2.0 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 0 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nae 

Quality of water supplied ‘ 

प्रदाय जल की ns 700 


Cost recovery in water supply services 


9, 
Efficiency in collection of water supply - related charges ? 
जल Ward में लागत की क्षमता 90.0% 6 62 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल WAT 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
/ मल निर्गम लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की क्षमता OO 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fe जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्ता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

Rast में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

Rata में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Fe: 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसूल 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tet की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-BhilaiCharoda District :Durg Municipal Corporation 


सत्र. प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections ५९ 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 40 2207 WZ 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 Iped 2 


Extent of metering of water connections 400.0% NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oaks 
22 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता eels 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 

Quality of water supplied é 


Cost recovery in water supply services 400.0% 20 


ere जल प्रदाय में लागत 

4.9 [Efficiency in collection of water supply - related charges 

Le 
Ae जल प्रबंधन 

22 

23 


[oat | 
z 
हू 
हू 
0 


4.4 
4.5 
.6 
7 
.8 


ao 
* 


22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
'£ मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 48: 


Collection efficiency of sewage network 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता LNs We NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
24 [मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00.0% NA NA 
25 Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
Coverage of toilets = | 0 
शौचालयों की उपत्रब्धता |00:0% 3009 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household levei coverage of solid waste management services 
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4 0, 
है ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार top" 30% 09 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 00 406 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of municipal solid waste recovered 0 
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400 
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Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


wo 
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00.0% 700 
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Extent of cost recovery in SWM services _ 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में ल्लागत cael 00.0% 77 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


w 
00 


प्र ‘ o 
N po N 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् TOB.0ie , 
Incidence of water logging/flooding a i oe 
जल भराव के क्षेत्र ४५५४५ | 0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(Sar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bhopalpattanam District :Bijapur Nagar Panchayat 
| oe | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2502:22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


al 
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अं 
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Coverage of water supply connections 400.0% 


09 nN 
w a 
nN 
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Per capita supply of water 

व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 0.09 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार LOR 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा ee 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुणव 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुल 

Efficiency in collection of water supply - refated charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

He जल प्रबंधन 
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Coverage of toilets ५८ 
शौचात्रयों की उपलब्धता 00.0% 700 700 
Coverage of Septage/waste water network services 
22 |मल।/ मल Sta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TO0;0% AOD 700 


Collection efficiency of sewage network 

: aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित म॒त्न जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
Rana में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


700.0% 


> 
Zz 
> 


00.0% 


z 
> 


७ | 
lw 
Ziziz 
2 
> 


25 400.0% 


2.6 20.0% 


2.7 400.0% 


2.8 80.0% 


90.0% 


Zz 
~ > 


N 
oO 
Zz 
* 
Zz 
- 


34 न management services me | too 00 


Efficiency in redressal of customer complaints 
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~N 0० 


शिकायतों Oy 
3.7 उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता au ioe 
Efficiency in*sollection of SWM charges 
3.8 ठोस wan प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30:00 os 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
AO Se जलोल्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


* 
च् 
wo 
ao 


0.0% 


बे ते 
N ua 
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((5er वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bijapur District :Bijapur Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | हे > कक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार nade 


Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


जे: 


2 


man 
w 


.4 


on 


435 Iped 


37 38 


00.0% 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

; जल प्रदाय में लागत Teoh 


ae 
ऊँ 5 


.7 


= 
00 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


I9 जल प्रंदाय में लागत वसुली की क्षमता 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


ND 
= 


2.2 मल / ma निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

23 Collection efficiency of sewage network 
; Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 

; प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वस॒ली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


N 
on 


2.7 


6 


2. 


2.9 


80.0% 


00.0% 


00.0% 


90.0% 


00.0% 


00.0% 


400.0% 


00.0% 


20.0% 


400.0% 


80.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


w 
Nh = 


| 00 00 | 0 00 
82 84 
57 | 5४ | 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


= 

* 
Zz 
> 


हर 3 0, 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 90:0% |_०७0 | 290 
Efficiency of collection of municipal solid waste हु S60 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकत्नन क्षमता 400:0#९ ० me 
Extent of segregation of municipal! solid waste a 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण meee 400 | 
Extent of municipal solid waste recovered of | 00 
as शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पु ee [0७ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस HUME कचरे का वैज्ञाज्िक निपटान 48.20 98 20 
36 Extent of cost recovery in SWM services 75 7 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 95 | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8. [Efficiency in collection of SWM charges 90.0% ae 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


मी | हे 
N = 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilaigarh District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | aris | वर्त 202 | wer 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


Tat 0, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eats MA 
Extent of non revenue water (NRW) 
“ गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 5 62 
Continuity of water supply bd Waiike 
9 जल प्रदाय की निरंतरता &4 hours 2. 2.0 
न 0 


o 


= 
oa 


400.0% 


= 
N 


435 Iped 


ay 
w 


= = 
o + 


है 3 
हू 2 
: 


Cost recovery in water supply services 

(8 _ जल्न प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 3 34 
Efficiency in collection of water supply - related charges i 

'9 isa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 3 36 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WaT 


2 
4 


Coverage of toilets हि 400 
शौचालयों की उपलब्धता as 700 700 
Coverage of Septage/waste water network services हे 
2.2 | arts मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eile १909 700 
A 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


00.0% N 
Quality of sewage treatment 


0, 
प्रशोधित मत्र जल की 02 Gas 
Extent of reuse and recycling of sewage a 

2.6  प्रशोच्ित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा =o We 
Extent of cost recovery in sewage management % 
2.7 सिवरेज में लागत वसल्ली 00.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
घर उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Solis 
Efficiency in collection of sewage charges 5 
2.9 lata में लागत aah की क्षमता ae ae NA 


No 


NIN]! 
छा | + | ० 


Zz 
> 
Zz 
* 


Zz 
> 
Zz 
> 


z 

+ + * | | ** * 
z 
> 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 
2 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार re 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:02 | 00 | a 9 
Extent of segregation of municipal solid waste ms 
eat ea as पक अस 2 400.0% 400 | 0 
Extent of municipal solid waste recovered न 
22 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 20:02 ०0 | 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ९५ 
#9 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान pase! 700 | 00 sd 
36 Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 


wo 
N 


» 
; * 
o 
: * 
Oo 


© 
fo) 


| * : 


w~ 
@ 
b 
on 
s 
N 


& 


00.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bilaspur District :Bilaspur Municipal Corporation 


| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024.22 | er 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


.2 
4.3 Extent of metering of water connections 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) seo. ll a4 
गैर राजस्व जल की मात्रा : id Si 
aa प्रदाय की निरंतरता Paes 
Efficiency in redressal of customer complaints ५८ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% a ue 
Cost recovery in water supply services 
.8 Sa प्रदाय में ara वसली 400.0% 37 38 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

79 Savers में लागत वसूली की क्षमता ee ai 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of 
शौचालयों की उपलब्धता He I00 | too 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2239 
Collection efficiency of sewage network p 
मल जल नेटवर्क की संग्रह्न क्षमता Tene ae 
Adequacy of sewage treatment capacity 474 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 20050: ५ 
| too 


400.0% 


435 Iped 


2. 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल्न जल की गुण् i 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जलन के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता NA hide 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

शहरी ठोस HAE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 490 
Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा Aa जलोत्सारण तंत्र की लंड ne 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


७ ० | ७ 
o ~ o 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Bilha District :Bilaspur Nagar Panchayat 
| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | mE 5 my | ऋक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4 Coverage of water supply connections 400.0% 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 435 Iped 4 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee lped 92 io 


Extent of metering of water connections हर 
oe प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार LOU lg ye 
Extent of non revenue water (NRW) ५८ a4 
(4  |भैर राजस्व जल की मात्रा 0: 228 3 3 


2 
Continuity of water supply 

aa vera की निरंतरता Penoule i 200 «॥ io 
Efficiency in redressal of customer complaints 97 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता B00 |_४& | ae 
Quality of water supplied 7 
Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसूली AO # 62 
Efficiency in collection of water supply - related charges 9 ‘ 

| t9 | जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 0% i Be 

2° WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हा 

शौचालयों की उपलब्धता TORO ae 
Coverage of Septage/waste water network services 
Aa / मल fata नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


400.0% 


Collection efficiency of sewage network हि 7" 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता IO NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 |[मल्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा cone Pal os 7 


Efficiency in redressal of customer complaints ४ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 9202 ६ 83 i 
Efficiency in collection of sewage charges i 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ae Mm NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level pga of solid waste management services 400.0% | 00 00 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ia 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 00 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste | 00 | 00 
शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 
80.0% | 0 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान दर 
Extent of cost recovery in SWM services का 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ane = 
Efficiency in redressal of customer complaints 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 37 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network Pn 
वर्षा जल AMAR तंत्र की लंब 22000 a 4८ 
Incidence of water logging/flooding 4 
42 जल भराव के क्षेत्र poe | _० | | _० | 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Birgaon District :Raipur Municipal Corporation 
| am | प्रस्तावित सूचक | erie | ane | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections é 
4.7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार {00.0% 4 


4 32 
4.2 lof व्यक्ति जल की उपलब्धता eles if is 
Extent of metering of water connections हर NA 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eels ies 
Extent of non revenue water (NRW) 
(4 _ भैर राजस्व जल की मात्रा 20:05 


4.5 Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 97 97 
५ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
4.7 Quality aan supplied 400.0% | _ ४ | | t00 | 00 


24 hours 


Cost recovery in water supply services 400.0% 
जल प्रदाय में लागत age aah 
Efficiency in collection of water supply - related charges 


49 laa प्रदाय में लागत agen की क्षमता 


90.0% 


Ad जल प्रबंधन 


Adequacy of sewage treatment capacity 


24 lace th प्रशोधन्न क्षमता की पर्याप्तता 
25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मल जल की डे 
Extent of reuse and recycling of sewage हि ix hia 
20 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20:0% MM Mm ; 


Extent of cost recovery in sewage management हि | ०४ 
2.7 |सिवरेज में ama वसूल 00.0% { 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 


Efficiency in collection of sewage charges 


29 |सिवरेज में ame geet की क्षमता 
ie SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 3 

3 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार tee | tm | | 00 
Efficiency of collection of municipal solid waste é | 00 | 

ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Hue | 00 ee 

33 Extent of segregation of municipal solid waste | 00 00 | 00 | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे Hr Ye 


3 Extent of municipal solid waste recovered 

3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् 20:00 $00 | t00 | 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste | x00 = 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh 

Efficiency in redressal of customer complaints 


3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges a 
3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की अमता ४ 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


जल भराव के क्षेत्र का 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


et 
a 


3.6 


जी 
Nm 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bodla District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | aris | 2020 :22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हा 
‘Ga प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 300:0% 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता alpen 
Extent of metering of water connections 400.0% Na: CON 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ‘ 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 23 
गैर राजस्व जल की मात्रा i 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24900 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ‘ 
7 प्रदाय जल की 400.0% 
Cost recovery in water supply services of 
जल प्रदाय में लागत /900% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता है 
Coverage of Septage/waste water network services हि 400 
22 [मल ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TBC 400 400 
2.3 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता थे 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की {000% 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा es 
Extent of cost recovery in sewage management 
27 सिवरेज में त्रागत wee 2 ५ 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 20) 700 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
fara में ल्ञागत वसुली की क्षमता ug Bs Ni 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


: = [= 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste (00... ia 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 28 
Extent of segregation of municipal solid waste eo: will. #00 


शहरी ठोस HOWE कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network . 

वर्षा जत्न जलोत्सारण तंत्र की TODO ee = 
Incidence of water togging/flooding 

0०% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Bodri District :Bilaspur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक ae लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५; 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee Bi i 
Per capita supply of water 435 Iped 


प्रति व्यक्ति जल॒ की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 


Tat % 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00.0% 
Extent of non revenue water (NRW) हा 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 


Continuity of water supply 
(5 Saver की निरंतरता eee 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता jas 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


a क्र 
4. 
4.2 
.5 
4.6 
Coverage of toilets 


00 
a 


nN 
7 


w 
oO 
wo 
oO 


Zz 
> 
$ z 


700.0% 


.8 00.0% 


ie] 
: 

NO 

~I 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ane 
Collection efficiency of sewage network 

Fa जल्ल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 9 
Aa जल के प्रशोचन क्षमता की पर्याप्तता 00.0% NA 


हम ma eos 
| we | 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 60 5... 366 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार {00-0% 49 400 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
ie शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 32 770:20 20 | t00 | of 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे का पृथ्थकरण० 
Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय 
3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 02030 200 


3 Extent of cost recovery in SWM services 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ai 
Efficiency in collection of SWM charges 


* 0, 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:22 2 30 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
44 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 22008 0 as 
Incidence of water logging/flooding 
42 जलन भराव के क्षेत्र caus ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


= 
OQ 
Oo 


= 
(3 
पके 


400.0% NA 


Zz 
> 


Zz 


3.3 400.0% 00 400 


80.0% 00 400 


* 
an 


oO 
oo 
= 
i=) 
(=) 


3.8 


* 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Champa District :-JanjgirChampa Nagar Palika 


| am प्रस्तावित सूचक । | erie | | er 2022-23 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
fea जल आपूर्ति सेवाएं 
2 
| & | ४ ' 


Extent of non revenue water (NRW) 


॥ 2024-22 


% 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 2008 29 29 
Continuity of water supply 
जल vara की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ces | _#&४ | | _#७& | 
400.0% | 0 00 400 
Cost recovery in water supply services of 
4.8 aa प्रदाय में त्रागत वसली 400.0% | te | 6 {7 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 87 88 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


| 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


00.0% 


a 9 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2020 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता ail 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 372 
Quality of sewage treatment हि 
2.5 प्रशोधित Ae जल की गण 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage ५ 
2.0 |प्रशोधित मत्र जन के पुर्नऊपयोग की मात्रा ae ve a 
Extent of cost recovery in sewage management a 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 400.0% | 2 | 2 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.8 | sete की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% | $ | 9 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 


3. 00.0% | 0 00 400 


fe ५५ 
3.2 शद्दरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 88 | 0 0 ae 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ए ए 200 | 0 | 0 8 
34 Extent of municipal solid waste recovered 30.0% | 00 00 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान JOGO 00 t00 

Extent of cost recovery in SWM services 7 

3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ae 00:0:6 58 iy 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ode 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 00:04 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4. [वर्षा ae जलोत्सारण तंत्र की लंब LODO ae a 
Incidence of water logging/flooding 
wa भराव के क्षेत्र ४५2५ 4 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chandkhuri District :Raipur Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


2024-22 लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 00.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार are 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Ipcd 97 97 
Extent of metering of water connections ६. Oh Ra 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 30002 A NA 
निरंतरता 0 
0 


N, 
Extent of non revenue water (NRVV) 0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20:0% 3 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 5800 2 
Efficiency in redressai of customer complaints 80.0% | ४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ieee 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की ap 400.0% 
Cost recovery in water supply services of 


Efficiency an collection of water supply - related charges 
'जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 

2.7 | शौचात्रयों की उपलब्धता 00:04 20 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता * 

Collection efficiency of sewage network 

भल जल नेटवर्क की HS क्षमता 0:0९ MA 
Adequacy of sewage treatment capacity 

24 laa जल के प्रशोधन क्षमला की पर्याप्तता Oe NA 

25  प्रशोधित मल जल की गुण् T00.0% Ne 

Extent of reuse and recycling of sewage NA 

प्रशोध्वित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

Rata में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

ata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3. | 0 
बाहर ठोस pet aad 2 municipal solid waste 
2° 00 
4 
00 


4.4 
4.2 
4.3 
.4 
4.5 
4.6 
7 
.8 


= 
wo 


Nu 


ND 
i) 


nN | 
w 


2.7 700.0% 


2.8 


2.9 


00.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste a 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00009 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ae कचरा प्रबंधन में लागत aa 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता OP 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00:00 {0 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 

Stet भराव के क्षेत्र pay 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chandrapur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | वत् 2 Herel लक्ष्य 2022-23 


te WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
Extent of metering of water connections 

: जल्न प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
३ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 2 


Cost recovery in water supply services है a4 
| 8 | 8 जल्न vers में लागत वसली 700.0% 34 32 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets é 
2.. |शौचालयों की उपलब्धता 400.0% | 00 00 | Sibta | 


Coverage of Septage/waste water network services 


0, 
22 laa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 09:08 | 0 09 | 0 00 
अल जल नेटवर्क की we aT ’ Mm | ०४ 
23 |मत्र जल नेटवर्क की doe क्षमता (000% 49 Me 


Adequacy of sewage treatment capacity _ 
2.4 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 00.0% NA NA 
5 Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


nN 


Nn |! 
fo 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल aaa HY 


की 
Extent of cost recovery in sewage management ° 
2.7 सिवरेज में ल्ञागत aaah 00.0% 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
४ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता al 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
‘oleate में लागत वसूली की क्षमता 20.0% NA NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste | 0] [०७० | 

2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता JO ey 
Extent of segregation of municipal solid waste 0% 

a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 29 8:0 78 | 0०0 | 92 | t00 | ee 


nN NO 


Extent of municipal solid waste recovered ‘i 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80.0% = 00 | 0 ie 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste हा 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.0% | 0 00 | 00 22 


Extent of cost recovery in SWM services 


3.6 A 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
44 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding é 
4.2 जत्र भराव के क्षेत्र 0.0% | ०0 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2825 
((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Charama District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक कि लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
मा ined | : 
[ete eae an 
ee अल प्रयागकीनिरतरता 24 hour 
fa oer re = c 0 
7 पल अल की आग supplied 400.0% 400 
| 8 | 8 ee supply services 400.0% 5 
| 49 | 9 ERS) Ieee aoe ee - related charges 90.0% 70 "4 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल्र At WATT 


Collection efficiency of sewage network 


2.3 laa जल नेटवर्क की क्षमता 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 
; प्रशोधित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Pata में लागत वसुली 

2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 


2.9 |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tat 


24 
. oftarerat की उपलब्धता 

22 
ae / मत्न निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


24 
| मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

2 
: प्रशोधित Ha जल की गुण 


27 Extent of cost recovery in sewage management 


3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


44 Coverage of storm water drainage network 
‘ वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding 
: जल FTE क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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32 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuikhadan District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| स्तरांक | 8७ स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक Pare | लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार : 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 88 


4{ m 
ax 
43 
sy = 
do 
ado 
दे 
+9, 
oO 
Ao 
ag 
As 
A a 
3 
oS ‘ 
j 
xs 
: * 
> NO 
> Ww 


Extent of non revenue water (NRW) 9% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 29 28 
Continuity of water supply eee ae a 


जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
ton0% to 


Cost recovery in water supply services 400.0% 
जल प्रदाय में लागत वसूली ae 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय A ara वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ae जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
24 [अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता T0000 YS 


Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित wa जत्न की गण 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
प्रशोधित मल जल के पु की 20.0% i i 
Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत seh 00.0% a | 0 I 
28 [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 57 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5 9 
Efficiency in collection of sewage charges > 
2.9 Rata में लागत वसुली की क्षमता 90:90: Ne Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार {00.0% ie i080 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Sai 
Extent of segregation of municipal solid waste ‘ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् aon Ore 00 tee 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 28 400 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
44 वर्षा जल जल्लोत्सारण तंत्र की ae | ४22 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
: जल भराव के क्षेत्र ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhura District :Gariyaband Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | कक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल्र आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 


00.0% 


= 
wo 
wo 
oo 
Q 


E हु 


= 
i=) 
an 


4.2 35 Iped 706 


3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pews 
li Fe  ह 24 hours 4.0 4.0 
| ४ | / 
व पा a al supply - related charges 82' ai 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

2 ee ee 

cope c ० 


Quality of sewage treatment 


| 


९८ 
25 [प्रशोधित मल जल की गुण् 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage है 
2.6 प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
27 Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस HOWE कचरे का पु 
Extent of municipal solid waste recovered 


Zz 
z 


to 
ao 


80.0% 4 


400.0% | 0 00 


00.0% | 0 | 00 00 


700.0% | 00 00 700 


w 
wo 


w | w | w 
जे No 


“let ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नठपय 80.0% | 0 | 00 400 
3.7 जपभोक्ता की शिकायत के निराकरण की क्षमता 80.0% 400 +00 
8 Efficiency in collection of SWM charges or bi ra 


Oe कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 70 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंड on 

Incidence of water logging/flooding 

जल sR के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2828 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chhurikala District :Korba Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


जल प्रदाय oe zthous | 20 | 20 
'5 _ जल्न प्रदाय की निरंतरता 24 hows 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% Sef 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता & 

Quality of water supplied 4 

t00.0% 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली ia 00:06 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets is 
शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 


00.0% 
35 Iped 


00.0% 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 8 
मल जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता | 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 20 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित Het जल्न के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 

सिवरेज में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वस 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
४! 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ig 
32 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
33 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण i 
3.4 _ [Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ig 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tat 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता one 


3.7 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता See 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जल्नोत्सारण तंत्र की पक 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.6 00.0% 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2829 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chhuriya District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | it MET 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
Loa जल आपूर्ति सेवाएं 
Pena ise fis हू 
पट ama | 38 
‘aie za hows 
पापा थी रिकायता rca 80 0% 
24 
ce er Shes) related charges 48 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ae जल VAT 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपत्रब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 
मत्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल्न की 


26 [Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपय 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


2.9 सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

| 3 | ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 

| ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 

‘ शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 

; शहरी ठोस HUE कचरे का प्‌ 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

हे शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 

‘ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


00.0% 00 
00.0% NA 
00.0% NA 
00.0% NA 

NA 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Pata में लागत ai 


Efficiency in collection of SWM charges 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


80.0% 
400.0% 400 | 00 | 00 
00.0% | 0 | 00 ॥00 
80.0% | 00 | 00 | 00 00 
00.0% 00 | 00 00 
90.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Chikhalakasa District :Balod Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक : लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

wer आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


+5 sa प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.5 


Efficiency in redressal of customer complaints Pees os. | _४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


400.0% 


nN 


35 Iped (07 08 


= 
w 


= ay | 
uo 


ES 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 


Cost recovery in water supply services हु जज sae 
.0 जल प्रदाय में लागत aed 00.0% 72 73 


— = 
~™ oa 


Efficiency ae collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


= 
oOo 


Coverage of toilets हा | 00 | 
2.4 |शौचालयों की उपलब्धता 40002 ano 
Coverage of Septage/waste water network services ०, 
22 [मल / aa निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता (00:06 I90 | 00 wy 
Collection efficiency of sewage network 
Ha जल नेटवर्क की संग 


nN 


3 00.0% NA 


क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Quality of sewage treatment हि NA 
23 प्रशोधित मल जल की गुण ae me MA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


५५ 
| 26 | 0 प्रशोधित aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA | 
27 Extent of cost recovery in sewage management 400 6% =e ; 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


%, i 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eee i090 
Efficiency in collection of sewage charges ” 

सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता pope ms ns 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 


* 9, 

: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 220 2:28 ane $00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 | t00 | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का Oe /00 | 00 00 
Extent of municipal solid waste recovered 

3.4 leat ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 2 | [00 | 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 | 00 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 38 | _$0 | 


Efficiency in redressal of customer complaints 


: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ane | oe 


8 Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि a 
: वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् eee oe 3° 
Incidence of water logging/flooding 0.0% | oo | 
; जल भराव के क्षेत्र oti 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on Jandfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


a 


A] ० ० ०७| ० ०७७ ७| ० ७ 
RO = ~ uo wo Nh = 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5e7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Chirimiri District :Koriya Municipal Corporation 
| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वत् 2 iets लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


० 
Efficiency in redressal of customer complaints 
+8 oes supply services 22 


~ 
o 


0० 
~ 


Ded 
o 


.4 
.5 
.6 
.7 


N 
w 


a 


Efficiency in collection of water supply - related charges * 

| 9 | जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 200% ae a 

2° WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5 

शौचात्रयों की उपलब्धता pee? 228 
Coverage of Septage/waste water network services B 

22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Moe my 90 


= 


z 


Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ee Be 

Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की mee hadi 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

2.0 [प्रशोधित मल oat के पुर्नठपयोग की मात्रा 2000 /8 
Extent of cost recovery in sewage management 

2.7 सिवरेज में लागत वसली 00.0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 40 

; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ads 
Efficiency in collection of sewage charges % 
Rata में लागत sash की क्षमता 20:02 MA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता one Ne 


2.3 
2.4 
2.5 


Zz 


Zz 


=z 


o 


i0 


i=) 


NA 


Le) 


N 
00 


छ 


२ | ठोस कचरा प्रबंधन | 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pod 


3.4 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता css 


Extent of segregation of municipal solid waste é 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 00:00 ape 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय ee 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ay 
Extent of cost recovery in SWM services ‘i 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल me 
Efficiency in redressal of customer complaints 0 
3.7 अपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 27020 {Be es 
38 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता aoe ae i 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 5 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हि 
4. [वर्षा जत्र जल्लोत्सारण तंत्र की ae pes 2 : 


400 
400 
00 
i00 
700 


Oo w 
& w 


Incidence of water logging/flooding 
42 laa भराव के क्षेत्र ai one Ney Sue. = Al 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dabhra District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| aris | मान स्थिति 

| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024.22 लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections s000% 
जल प्रदाय कलेक्शन का विस्तार aes | te 8 ve 


ao 
on 


Per capita supply of water 436 Iped 
4-2 0 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता TSSNpeE 28 


4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
* जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार : 


= 
> 
z 
> 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
: गैर राजस्व जल की मात्रा कि 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता है 


= 
a 
७ 
N 
o 


24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


०० 5 + 
oO ~ 

os 

oa 


= = 
N b 
wo 
co 
: 


0, 
: प्रदाय जल की गुए 00.0% | 00 400 
Cost recovery in water supply services ५; 
(8 जत्न प्रदाय में लागत ae 00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


= 
00 
= 
o 


te nN 
05) 
Lys] 
~ 


= 


400.0% | 0 | 00 400 


iN = 
५0 


2.2 00.0% 00 


५८, 
23 laa जलन नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee bas Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 9 
24 |मत्र जब के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 20:02 MA 30 
Quality of sewage treatment ५५ 
2.5 प्रशोधित Aa जल की ग० 00.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage a Kia. et. aN 
26 2 प्रशोधित मल जब के पुर्नपयोग की मात्रा 20 ni as 
Extent of cost recovery in sewage management x 
2.7 fata में लागत aed 00.0% 9 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eas (4 00 
Efficiency in collection of sewage charges 7 NA NA 
2.9 lata में लागत वसूुल्री की क्षमता aa ie Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 9 005०, | उशहात 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ieee 49५ 700 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
ff ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


400.0% 00 700 


Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस HOWE कचरे का पृथ्थकरण ING | [0०0 | va 00 


Extent of municipal solid waste recovered ५८ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 30020 | | 


: 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
35 jot ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान Oe 3909 229 

Extent of cost recovery in SWM services ५; 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 302 270: 52 of 


Efficiency in redressal of customer complaints ९ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता os 0 (2७ 


Efficiency in collection of SWM charges 59 डर 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 3029 20 a Be 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


व जल ae Pe aa ae .||.,. 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की He 20022 a es 
Incidence of water logging/flooding ५, 

जल भराय के क्षेत्र oe | ९ | a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2833 


(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-DalliRajhara District :Balod Nagar Palika 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
4-4 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार el id bs 
Per capita supply of water is 
42 0 प्रति व्यक्ति ae की उपलब्धता 29200 ai a 
Extent of metering of water connections 5 Mae? NA 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार / 00:06 NA Ne 
Extent of non revenue water (NRW) é 
(4 rosea ae की मात्रा 20/0/6 | 656 | 62 
Continuity of water supply 
॥% जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.5 2.5 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% | | 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 7 
47 प्रदाय जल की गण 00.0% | 00 00 700 


Cost recovery in water supply services ९८ 
'8 laa प्रदाय में लागत वसुली tn ‘8 
4.9 Efficiency Pal collection of water supply - related charges 35 37 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2.7 शौचात्रयों की उपलब्धता bg i80 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
: He / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ; 
23 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
2.4 
5 जल 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | लक्ष्य 2022-23 


मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
i प्रशोधित मल जल की ayo 
2 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


6 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 
| 28 | 8 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
5 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 


2 


2.9 


3 


3.3 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

D4 | वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


44 : 
42 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore vaiue of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


700.0% 
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(5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dantewada District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
| aa | प्रस्तावित सूचक | aris | ee el 22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0% 

47 
प्रदाय जल की aye 


Cost recovery in water supply services 5 

is जल प्रदाय में त्रागत वसूली ake ad ze 
Efficiency in collection of water supply - related charges हर 
जल प्रदाय में लागत fT की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


76 77 
मल जल प्रबंधन 
00 400 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हि 


Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


। 
44 
.2 
/. 

4 
4.5 
.6 
.7 
4.9 
2. 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Pes SOLID WASTE MANAGEMENT 


NA 


Zz 
> 


Zz 
> 
z 
> 


~ 
0० 


400 


= 
[=] 
oO 


NA 


ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


NA 
00 


400.0% 00 { 


700.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


3.6 

3.7 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री की 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


Name of Municipality :-Daundi 


District :Balod 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


= 
= 


ho 


emia 


700.0% 


35 Ipcd 


Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


= 
ने 


= 
on 


™~ 


aN = = = 
02 w 


जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 


700.0% 


24 hours 


80.0% 


मान स्थिति 


2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


Quality of water supplied 9% 

प्रदाय जल की गुण् 400.0% 400 

Cost recovery in water supply services ५ 
48 | saver में लागत वसूल 400.0% 64 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


मल जल प्रबंधन 


wp = 
= © 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की Hale क्षमता 


nN 
wo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


00.0% 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की Galea 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित Ae जल की IT 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Nps! 
aS 


2.5 


3 प्रशोधित Aa जल के YSU की मात्रा 


Ny i) 
| ७) 


Efficiency in collection of sewage charges 


29 lata में लागत बसुली की क्षमता 


[० 


| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


w 


700.0% 


700.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
; सिवरेज में लागत वसुली 0% 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
2.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:02 Be 
NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


90.0% 


3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार wee 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 

; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता a 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 


80.0% 


Coverage of toilets 2% 

20 _शौचात्यों की उपलब्धता OO 08 
Coverage of Septage/waste water network services ‘i 

22 laa) मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता NOOR a 


i00 
| oo 00 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 


400 | 00 | 00 
400 i00 
700 700 


00.0% 


00.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


7 


७० | oO) wy]: 
ala] + | ० 


3.8 


+ऋ न 
Ne} ou 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


80.0% 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की FE ae 
; जल भराव के क्षेत्र pete 


| ८० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


00 
00 
44 45 
| | 97 
STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 


47 | ote 8 


| 0 | 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Devkar District :Bemetara Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वत् 2 कक] लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


हे = 
: = 
N हर 


Continuity of water supply 


2 पति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 9०४ t02 08 
‘3 अनशन के मटका की eee 
ह reas il water (NRW) a 


na 
° 
क्र 
oO 


sre प्रदाय की निरंतरता eeu 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 400 400 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Cost recovery in water supply services a 
जल प्रदाय में लागत वसुली 200:0% af #8 
Efficiency in collection of water supply - related charges a | 
79 [ae प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:04 a0 
| 2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets % 
2.7 शौचालयों की उपलब्धता Cees 400 00 
Coverage of Septage/waste water network services 9 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता Oe 400 280 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment 

i प्रशोधित मल जल की गुण Won 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 

: प्रशोधित मल जल के पुरनठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुल्री 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता का शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:0% 09 400 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


Zz 
> 


2.3 00.0% 


00.0% 


Zz 
> 


७ | ७ 
a a 


20.0% 


2 


Zz = = 
| * * | | 
= Zz 

: : 


Zz 
> 


00.0% 


27 


2.8 


2.9 90.0% 


= 
j 

Zz 
* 


* a, 
34 [अोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee t00 ane 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
है शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 
33 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ् 490 768 
Extent of municipal solid waste recovered of 
eal शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ 20:07 | 00 D0 700 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
oF शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का denise निपटान tG0:0% 700 00 
36 Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 76 78 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कच्रा प्रबंधन में लागत वसुरल 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 0.0% eae 
जल भराव के क्षेत्र मर 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


o 
“I 


aA |S 
ho = 


od 
0० 
on 
63 
a 
on 


ao 
७0 
| : 


00.0% 3 


; : 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamdha District :Durg Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


ae 36 pod 
आम Y 
a 24 ours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 9% 

प्रदाय जल की गु० 00.0% 00 

Cost recovery in water supply services of 3 
जल प्रदाय में लागत वसूली 00.0% 4 4 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

wea प्रदाय में लागत Teoh की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता oe 
Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 0020 26 28 es 
Collection efficiency of sewage network 2% 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 0006 as ae 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 24646: NA oe 

Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.5 NA NA 


2.6 NA 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस HAT प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of municipal solid waste recovered 
Ud 


700 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५५ 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:02 iba 


Extent of cost recovery in SWM services 5 

36 [ठोस कचरा प्रबंधन में लागत oe WON 5 हि 
Efficiency in redressal of customer complaints ¢ 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:08 wd (90 

Efficiency in collection of SWM charges 2 2 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता el et 
STORM WATER DRAINAGE | 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dhamtari District :Dhamtari Municipal Corporation 


सूचक मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार poet 
Cicer ae Sse 

30 29 

5 3.5 


Fal 
a) 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


= 
nN 


= 
7 : = 
= 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा aii 


4 Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


24 hours 3. 


on 


|] | 


| ४ | 9 


Quality of water supplied of 
Cost recovery in water supply services A 75 
जल प्रदाय में लागत वस॒ल ०2023 हट a 
Efficiency in collection of water supply - related charges हर | | 
9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता enue ee fo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets " 

2.7  |शौचालयों की उपलब्धता 430/22% 400 8 
Coverage of Septage/waste water network services % 

2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता te 22 


3 _ [Collection efficiency of sewage network ५५ 8... |. SOWA 
2.3 laa जल नेटवर्क की क्षमता २0226 Me Ms 
Adequacy of sewage treatment capacity % ia 
24 मित्र जत्न के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता /20:0/6 Ne Mm 
Quality of sewage treatment % 
2.5 प्रशोधित मत्र जल की गुण 00.0% NA NA 
27 Extent of cost recovery in sewage management 7 
: Rata में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता esa ee 
29 Efficiency in collection of sewage charges aA 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services of 
; ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार HOR Oe | too op i 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


00.0% | too 00 400 


w 
NO 


w 
५3 


( ¢ w 
a 


700.0% 00 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 
3.5 ft ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00028 | [०0 | pe 400 
Extent of cost recovery in SWM services is 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TEA ee | | 


Efficiency in redressal of customer complaints 


3 0, 

3.7 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe | 0 | 09 
3 Efficiency in collection of SWM charges 6, ४ 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में ore Tat की क्षमता 90.0% f i 


STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंड 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र Ae 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


8 9 
40 42 


के के 
Nt = 
| 
fe 
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(5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dharamjaigarh District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

wet आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 400.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार aes 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 

जब प्रदाय की निरंतरता... | co | 6० | 
a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 

eae supplied 400.0% 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत Ta 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल Aer Wael 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ack 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की क्षमता हि NA 
Adequacy of sewage treatment capacit 
NA 
Quality of sewage treatment 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा x 
27. [Extent of cost recovery in sewage management 460 
सिवरेज में लागत 22420 
2 | ७ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता & 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरज मे लागत eh eon ४ | ४ 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 0 | t00 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 8 

: @ [= 
शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता 2 


= 


3 


35 Iped 


nN 


Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 


शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण् 
Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 00% 
: 

ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (00:06 2008. iil ee. 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत I00-078 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र eae 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


80.0% 


90.0% 


00.0% 


a] के wlo |] w w | ¢ 
Nf oa ol~n | o 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dipika District :Korba Nagar Palika 
ee मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 3024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


UH. 
4 Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
42 प्रति cate aa की उपत्रब्धता 92060 ) 4 
Extent of metering of water connections A NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार tO. baa Ne 
Extent of non revenue water (NRW) >0:6% | 48 | 
8 bse 


700.0% | ee 8 
2 


गैर राजस्व जल्न की मात्रा | | 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों 9%, 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 50:04 | ४ | 
eee जलता 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services é 
48 जल प्रदाय में लागत ae 00020 ४४ 5 
Efficiency in collection of water supply - related charges 6 : 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 30:0% 804 pia 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets ५५ 
2.. |शोचालयों की उपलब्धता 400.0% 700 700 


2 : 
Coverage of Septage/waste water network services 

22 मल मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 02090 20 ae ०0 (20 
Collection efficiency of sewage network of 

2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ae as NA 
Adequacy of sewage treatment capacity of 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 0:00 bei NA 

Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


‘M 
2 
3 
4 
2.5 


2.7 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज A लागत वस॒ुली 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level Papal of solid waste management services 400.0% 
| lager प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ais 


Efficiency of collection of municipal solid waste 5 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता One ee 400 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का LAH ee 489 | 00 | Ne 
Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस अपवि्ट weer * | ० | 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 


शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 0220 ae ly 


Efficiency in redressal of customer complaints 


% 
3.7 अपकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ६0:0% ie a4 
Efficiency in collection of SWM charges a “ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 20:02 ae ut 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


44 Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding é 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Dongargaon District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ee Bis 46 
Per capita supply of water ae 
प्रति व्यक्ति जल की उपत्रब्धता teped Ri 50 
Extent of metering of water connections é ae ae 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार sre Ne ne 
गैर राजस्व जल की मात्रा a 25 te 
Continuity of water supply | 2० | 
जलन प्रदाय की निरंतरता 20008 2.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aa 
Quality of water supplied 400.0% | 00 00 | 00 ५० 
Cost recovery in water supply services हर 
जल प्रदाय में लागत वसूली 4900/ af a 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता M008 53 ad 
es WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबधन 
24 Coverage of toilets 


शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मलत्र जल्ल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage % 
प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 22220 mS Me 


ze 


700.0% NA NA 


2.2 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ot ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार NOOO | 00 pe 408 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 


00.0% 00 00 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण Joon 00 400 
Extent of municipal solid waste recovered 0%, 
शहरी ठोस HUME कचरे का पुर्नठपय ey 00 t09 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान On? t00 io 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% | ws | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ne 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% A068 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 500% 00) 233 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% | | 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता Doe 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


0.0% 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Dongargarh District -Rajnandgaon Nagar Palika 
| स्तरांक | मान स्थिति P 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक Bip लक्ष्य 2022-2 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
हू 


Coverage of water supply connections 
‘ जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
4 Per capita supply of water 
है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 


2 

Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

गैर राजस्व जल की मात्रा eu ’ 
5 
6 


6 5 
जल प्रदाय की निरंतरता 25/0 08 zn a 
{ Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | ४ | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ave 
Quality of water supplied 400.0% 400 
Cost recovery in water supply services % 
जल प्रदाय में लागत Teer ee 28 
aS) 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
हि जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 30022 6 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
ae / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


00.0% | 00 00 700 


00.0% 400 700 


2.2 
3. [Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ea i Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Hal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ee ee NB 
Quality of sewage treatment of 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् 02220 ba NA 
| 26 | 6 


Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 


2.7 
Efficiency in redressal of customer complaints ० 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता S00" | 9४ !| | | 
Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसुत्री की क्षमता wee MA २0) 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


मी  कता management services 400 400 
32 | ही ठोस aiew कसर की — t00 r00 
33 लक कार municipal solid waste 400 400 

4 [esoe seat का geen t09 *00 
Extent of cost recovery in SWM services 


L 


Ww 
E a 


w 
हे 


3.5 
3.6 


. 0, 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल 00.0% 55 | se | 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता S0:0% | 00 00 700 
Efficiency in collection of SWM charges 6 Z 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 90.0% <I 23 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल Seta तंत्र की लंब 2 2 3 — | 
Incidence of water togging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र Oe 5 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Sukma 


Name of Municipality :-Dornapal 


Nagar Panchayat 


erie | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक FR Bee लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections a 
.4 | Ser प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 4207 020 a = 
Per capita supply of water 
(2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Te pea oe 34 
Extent of metering of water connections हि ee ॥0 
(3 [जल्न प्रदाय कनेक्शनों के भीटरीकरण की विस्तार 400:0# oe 
Extent of non revenue water (NRW) 3 33. |] ४33 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% a 34 
4.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ee | [00 | 
7.6 | Sceitenr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 22228 (348 400 
Quality of water supplied 
.7 प्रदाय जल की गए 00.0% 00 00 
Cost recovery in water supply services है 5957. «| हे 
4.8 Fa var में लागत aaah 00.0% 52 54 
Efficiency in collection of water supply - related charges y 57 
(9 _ |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ne a 2 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) - 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets é 400 
2. शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 00 400 
Coverage of Septage/waste water network services ; | 00 | 
2.2 | aay मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2:76 2 ie 
Collection efficiency of sewage network é 
2.3 [अल जल नेटवर्क की क्षमता TOGO Ne Me 
Adequacy of sewage treatment capacity a 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता TORUS NA nh 
Quality of sewage treatment हि 
2.5 प्रशोधित मल जल की गण 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 6; 
2.0 |प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा an ee ls 2 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 fata में लागत aah 00.0% 2 
2.9 __ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता vote NS me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services soo | 0०0 | 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee i090 ue 
Efficiency of collection of municipal solid waste oo | too 
= शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 0020 oe ie 
Extent of segregation of municipal solid waste | t00 | 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण (04746: | 00 00 
3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
cet ठोस अपबिष्ट कचरे eT coos | to 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20:08 | 00 | ae 
Extent of cost recovery in SWM services 0 5807 5 | 87 
E ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 
Efficiency in redressal of customer complaints | _%#४& |' 97 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 30 30 
: Oe कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network a, il: © 55 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की as ole a 2 
4-2 जल भराव के क्षेत्र Doe | _० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfiil under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Doundi District :Balod Nagar Panchayat 


we [Sans [aes 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 
ES 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections ५८ 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार io 
Extent of non revenue water (NRW) 


9, 
गैर राजस्व जल की मात्रा ne 
Continuity of water supply 20 
जल vara की निरंतरता ee nous ee id 
Efficiency in redressal of customer complaints a ay 
4.6 | पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene ad 
- 4 : 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 


00.0% 


435 Iped 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Quality of sewage treatment 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस sue कचरे की संकलन क्षमता 


3.3. [Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकर० 

3.4 _ |Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 


A 
2 
3 
4 
5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
6 Extent of cost recovery in SWM services 
हे ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae 
7 
8 
af 
2 


3 

3 

3 Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
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Efficiency in collection of SWM charges 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Durg District :Durg Municipal Corporation 
Proposed Indicator Benchmark 00722 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
ree ‘senor | r 
t5 की ee 24 hours 2० | 2० | 
न न : 
47 ee supplied en oF | _&४ | 
4.8 अल supply services 00% 33 
49 sale से लागत बसी Sees - related charges 90.0% 406 400 
Ea 
Ae जल प्रबंधन 
20 यो की उपाय 400.0% 400 400 
पिया treatment 400/05 ue 
Cae Bae nea 0% | 
27 ead 5 2 कट in sewage management 400.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee Ne 

22 eas = rc 
ae बा Ei municipal solid waste 400 | 00 | 60 
ee = [* 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान /00. 028 | 0 | oe 700 


Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली पक | oe 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cone | cs | 6 । 
3 Efficiency in collection of SWM charges 2 
8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री की क्षमता eae | ४9 | 700 
STORM WATER DRAINAGE ह 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल ae क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Farasgaon District :Kondagaon Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ५ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:७४ = #0 
Per capita supply of water 
I2 0 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता fen inet = az | _ 9७ | 
Extent of metering of water connections हि ae - 6 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae Me a 
Extent of non revenue water (NRW) 5000 


(4 भर राजस्व जल की मात्रा 
gene Gara की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 


% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ५2:03 ee 490 


Cost recovery in water supply services 

ae प्रदाय में ब्रागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
ft की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालत्रयों की उपलब्धता * 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage ५ 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200% Ne NA 


00.0% 


00.0% 700 700 


nN 
o> 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
29 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


wo 


bed . 
wo] rp | = 
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wle 
a; 


न क्र 
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Extent of scientific disposal of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान /00:0% an ace 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 
3.7 5पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ace ae |e | 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल्न की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


।0, 

ie शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का GSTS 00:26 2 ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in collection of SWM charges ‘ 

38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 30:0९ | . 8. | : ee 
Incidence of water logging/flooding 

: जल भरयाव के क्षेत्र 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंड 

Incidence of water logging/looding 


80.0% 
90.0% 


00.0% 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Fingeshwar District :Gariyaband Nagar Panchayat 
५: किक पी Por, eS 
| सक्र. प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee ” uh 
Per capita supply of water 3 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता eles oF a 
3 Extent of metering of water connections ०, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00.02 NA 
Extent of non revenue water (NRW) Fs 
गैर राजस्व जल की मात्रा aus 59 33 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 224 Ls ibe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20526 a4 ‘a 
Cost recovery in water supply services os 
eee a लागत वसले 400.0% 20 24 
Efficiency in collection of water supply - related charges , 
: 'जल प्रदाय में लागत Teen की क्षमता sue at 56 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल AT WAT 
Coverage of toilets 400.0% 00 00 
है शौचालयों की उपलब्धता २५५४ 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TOO | 0०० | 09 २22 
Collection efficiency of sewage network : NA 
23 मल जब नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22200 dds MA 
Adequacy of sewage treatment capacity हि NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याततता /09, 046 NA Ne 
Quality of sewage treatment हि 
2.5 प्रशोधित Ha जल की गण 700.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 
2.6 प्रशोधित मत्र stat के पुर्नठपयोग की मात्रा 20422: NA we 
27 स् gf oe in sewage management 400.0% | ६6६ | 
Efficiency in redressal of customer complaints ५; 
2.08 >पोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४२५६४ 44 | ४ | 
Efficiency in collection of sewage charges 9, 
2.9 |Rata a aera वसुत्री की क्षमता 24020 NS me 
| $ | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ae | 0 oe 420 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता IUD | 0 og 
Extent of segregation of municipal solid waste is 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्थ्थकरण HO ine | 0 ee 
Extent of municipal solid waste recovered 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80.0% 00 | 00 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9 
28 शहरी ठोस HWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 090 22 
3 Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eRe ras #8 
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93 
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. A wo 
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9, 
जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfil! under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2848 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 
((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gandai District :Rajnandgaon Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक erin | के लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
4 ee ee 332 panels ns 400.0% 
आग oom ae 
fe eee Zoo : : 
7.5 eee 24 hours 4.5 4.5 
ees ७०% | ० ० 
4.7 ee अल व आता supplied 400.0% 400 400 
4.8 न supply services eat 
49 ee eae euler SPN - related charges 90.0% 
9 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Feat जल Wee 
23 
24 
pa: Perera “| 


27 
ः सिवरेज में लागत वसूली 

28 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


Es SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 
: ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


32 leet ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण 

34 Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
i ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


80.0% i ae a 4 
90.0% NA NA 
00.0% | 00 00 00 
00.0% | 00 00 00 
00.0% 50 54 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षैत्र 


400.0% 63 64 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gariyaband District :Gariyaband Nagar Palika 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPP LY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 5 +e काकर 
‘7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (ene =e be 

Per capita supply of water 405 
4.2 0 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35% ae 400 

Extent of metering of water connections ; an ee 
43 loa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार oe pa 

Extent of non revenue water (NRW) 
i गैर राजस्व जल की मात्रा 20:26 se 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


5 लक की eects re की हे 
Se Gea 
4.9 Se मे लागत असली ae ey - related charges 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
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8 पशोशित मल जल के पूर्रपयोग की मात्र 
2.7 ed | नवमी in sewage management 
2.8 पमात्ता की शिकायत के निराकरण की झमता £00 +00 


Efficiency in collection of sewage charges 
है सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय॑ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | | 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् /00.0९ 

Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 009 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


tO nN 
0) a 
Zz Zz Zz = = 


w 
la 


>} wo] o ० | ० | ०।७ ७ | ० 
5) aon ay w BRO oO 


w 


00.0% 


00.0% 


00 
: * 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gaurella District :Bilaspur Nagar Panchayat 


| am प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


4.4 


42 Per capita supply of water 
i प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 


.4 
.5 


= [ar | = ais 
ies 2024-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
wer आपूर्ति सेवाएं 


435 Iped 75 6 


00.0% NA 
20.0% 20 


जब प्रदाय की लिरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
4.7 प्रदान अल की ae supplied 400 
हू, | se 00.0% 2 
| | 49 | Eten पाल n a sealer बे क - related charges 
la 
Aa जल प्रबंधन 
का sean tere ey vA ४ 
27 abel a Oe va in sewage management 
Be era 
29 विन लग elaine charges 90.0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 00 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार TOU; 0% 00 
3.2 है 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
a9 शहरी ठोस HUE कचरे का Ye 00 400 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered | 00 Ps कस 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नपय 


Extent of cost recovery in SWM services . 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 22220 3 oe 
Efficiency in redressal of customer complaints ४ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 0 


3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन F aera वसुल्री की क्षमता eke 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
4 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब pad ai ६५ 


Incidence of water logging/looding 3 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% | ० | | _० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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285] 


((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Geedam District :DakshinBastarDantewada 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


bovis al 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 


4-20 [प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 
: जल Vers कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
4 Extent of non revenue water (NRW) 
‘ गैर राजस्व जल की मात्रा 
4.5 Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 
46 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
47 Quality of water supplied 
‘ प्रदाय जल की गुण 
4.8 Cost recovery in water supply services 
: ae प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुत्री की क्षमता 


me 
o 


मल्र जल प्रबंधन 
m4 Coverage of toilets 
| शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


N 
w 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 


N 
aS 


2.5 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | 02 i लक्ष्य 2022-23 


00.0% 


35 Ipcd 


00.0% 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


00.0% 


400.0% 


Nagar Panchayat 


48 49 
65 67 
NA NA 
32 34 
2.0 2.0 
| 9४ | | ४ | 
34 37 
75 77 


Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


2.7 


Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
: Ores कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 


2 


५0 


wo 
N 


w |< o I N N 
w = o o 
a 


Extent of municipal solid waste recovered 


9, 
34 leet ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नपय ks 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक ज्िपटान 2 2 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 


Se कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


400.0% 700 400 
400 400 
NA NA 
NA NA 


90.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 


wo 
fo 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tee chr क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जलन की निकासी 


थे aS 
ND = 


Extent of cost recovery in sewage management of 

fara में लागत वसुली 90:02 ५ 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के ज्ञिराकरण की क्षमता oh 


| 0 00 00 


Coverage of storm water drainage network हि 40 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 00% i ae 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल भराव के क्षेत्र nee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gharghoda District :Raigarh Nagar Panchayat 


| am | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


00.0% 


435 Iped 
00.0% 


20.0% 


24 hours 


00.0% 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


५८ 
जल प्रदाय में लागत की क्षमता 3 24 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / भल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


00.0% 


00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नडपयोग की मात्रा 


सिवरेज में लागत 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUTTE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

aT ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HOVE कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
A जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


OF 


00.0% 


00.0% 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-GobraNavapara District :Raipur Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections का 3 = 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 90707 2 ie 


Per capita supply of water 

42) [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता (40006 2 
Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a 


Quality of water supplied ५ 
8 


4 Cost recovery in water supply services 


00.0% 


20.0% 


24 hours 


ad प्रदाय में लागत ae 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 4 
शौचात्रयों की उपलब्धता 


00 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता a 


| 5 | 


N. 


जल की A 

Extent of cost recovery in sewage management a 
Fata में लागत वसुली 400.0% Fe Gl 
| ४2 | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 

'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार {000% (38४ 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste ० 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ANE | 0 00 ie 

Extent of segregation of municipal solid waste 4600 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye eee | 0 | 9 00 


80.0% | 00 | 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TIAN 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


बा जनरल कब | $ | 0 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 4000: ie 

Ee eda ee ee 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 2 t 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


00.0% 
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(57 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Gunderdehi District :Balod Nagar Panchayat 
. मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202423 | वक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
‘4 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 02202 i 0 
Per capita supply of water 435 Ipod 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 33,009 | toe ADS 
Extent of metering of water connections 7 ix 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार रे ne NA 
Extent of non revenue water (NRW) of oe 
गैर राजस्व Se की मात्रा 2006 oP 24 
4.5 aa प्रदाय की निरंतरता 24 hours | 40 | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
4-6 | scratremr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:05 | 00 00 80 
दा हल eed Supplied 400.0% | 00 00 400 
Cost recovery in water supply services ५५ 
.8 wa vert में त्रागत 00.0% 34 42 
Efficiency in collection of water supply - related charges 3 
4.9  |जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:05 Be 
2° WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
24 Coverage of toilets 400.0% 400 | 00 00 
: शौचालयों की उपलब्धता nye? 
Coverage of Septage/waste water network services 6 
मल / Hol निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 400 | 0 | हक 
Collection efficiency of sewage network दे 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता oe NA 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता idols NA 
Quality of sewage treatment a 
2.5 प्रशोधित मल जल की ITU TD. 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
: प्रशोध्चित Aa जल के पुर्नठपयोग की मात्रा one 


Extent of cost recovery in sewage management 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Oe 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 


: सिंवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


i) 
o 


Xe] 
oO 


z Zz Zz 2 झट 
Z 
> 


93 


mL 


2 


(3 >> 
= Oo 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ५ 
* ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee 4900 ie 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता (aoe bo t00 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 00.0% 400 | 00 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered of 

A शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80.0% | 0०0 | | 00 | 00 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 4 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ieee 0S 400 

Extent of cost recovery in SWM services % 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल ee oF | | 

Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता bees (00 00 
Efficiency in collection of SWM charges ५८ हक 

3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 0% oes ५ 
STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 

4.2 Incidence of water logging/flooding 

: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.5 
3.6 
3.7 


00.0% 7 


Py 
a : है 
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2855 


(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Gurur District :Balod 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


= 


= 
wo 


= 


4 


on 


= 


= = 


6 


प्रस्तावित सूचक स्तरांक 


Nagar Panchayat 


भान स्थिति 
202-22 


लक्ष्य 2022-23 


700.0% 


735 Ipcd 


00.0% 


20.0% 


24 hours 


80.0% 


॥.7 प्रदाय जल की 700.0% 
4.8 ee et supply services 400.0% 
4.9 जल पटल लात अली की मा supply - related charges 90.0% | | 4 
हज - |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल TAT 
2.3 मल जल नेटवर्क कीसयट झमता NA 
गटर 


Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
है सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


! NIN 
coe oa 


2.8 


700.0% 


00.0% 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत वसुल्री 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


N 
७ 


80.0% 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HUME कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
foe अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


(0 
= 


ie) 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक जिपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


00.0% 


400.0% 


00.0% 


400.0% 


| 6० | 0 
403 
NA 
43 
7.0 
93 
| 00 00 
36 
700 
00 
NA 
NA 
| 00 90 
700 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 
STORM WATER DRAINAGE 


0० 


wo wo w wo w w wo ७ 


वर्षा जल की निकासी 
44 Coverage of storm water drainage network 
; वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 


ae | 
26 


00.0% 64 


6I 
NA 
42 
.5 
94 
00 
38 
92 
| 00 00 
| 00 00 
NA 
NA 
NA 
NA 
26 
84 
NA 
| t00 | 00 
00 
| 00 00 
॥ “ = औ०«« | 00 
पक पा 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2856 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 
((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jagdalpur District :Bastar Municipal Corporation 
| erie | al - Port 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक >02॥ 75 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9% 78 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eee o ae 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2000 90 
4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


24 hours 


700.0% 


00.0% 


400.0% 


०२ > 


00 


00 


O? 
N 


a 


* * 


700 


400 


a 
Qo 
Oo 


a 
wo 


700 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 


00.0% 


N 
N 


700 


700 


26. ee ares शत 
2.7 सिवा जम लात री in sewage management का 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


nN 
00 
oO 
: * 


z 
* 


80.0% 


2.9 


NA 


oO 
ao 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 
STORM WATER DRAINAGE 


की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार Wee i098 aay 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 
: शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 700 408 
Extent of municipal solid waste recovered é 
3.4 शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपयोग् eo. 20, | 00 a0 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5; 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 09.90 3५५ | 0 00 
Extent of cost recovery in SWM services . 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 200 ९6 a7 29 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 400 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 
eat, 


वर्षा जल्न की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की 


Incidence of water logging/flooding x 
4.2 जल भराव के क्षेत्र 20 


न 
a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jaijepur District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक स्तरांक af 3 a hay लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 3 
es जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae ie t3 
Per capita supply of water 52 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 00004 oe 
Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) é aS 
44 गैर राजस्व जल की मात्रा 59020 | 58 | of 
Continuity of water supply | 2० il 
4.5 जल्न vera की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
4 Quality of water supplied 400.0% 400 


प्रदाय जलन की 
Cost recovery in water supply services ५ 
जल प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ate 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


= Ww 
a Nh 


= 


700.0% 700 


NO 


400.0% 700 


min = = 


Collection efficiency of sewage network A NA 
2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee ae NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 5 
4 |मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता ODS i nN 
Quality of sewage treatment a 
; प्रशोधित मत्र जल की गए 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के 


20.0% 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Rata में लागत वसुली ; 
Efficiency in redressal of customer complaints 


| 5 | 
2.0 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 65 25 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


N 
N 


NTN] 
ain 


oO nN 
> Ke) 


| 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 406 400 
है शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 00:07 4 | 56६ | 


Efficiency in redressal of customer complaints = 
3.7 [saphena शिकायतों के निराकरण की क्षमता Soe oF | | 

Efficiency in collection of SWM charges ५५ 4 
3.0 Se कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 05008 22 a 
STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 55 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 0002 की ee 
Incidence of water logging/flooding | ०0 | 
जल भराव के क्षेत्र 44 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


pal A 
ie) = 
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((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jamul District :Durg Nagar Palika 
प्रस्तावित सूचक | erie | eee || मान स्थिति लक्ष्य 2022-23 
2024 -22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


0, 
4.4 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार fOr =F 9 
Per capita supply of water 435 Ipcd 
प्रति cafe oer fr उपलब्धता 3760 | | 9 
Extent of metering of water connections " 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार GO ba bal 
Extent of non revenue water (NRW) हि 
गैर राजस्व जल की मात्रा 200% 20 49 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता £ 4428 2.0 2 
6 Efficiency in red ressal of customer complaints 400 | t00 | 00 
j उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 400 | 0 600 
Cost recovery in water supply services 
(8 जल प्रदाय में लागत age a8 ing 
~ 4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges | 585 | | 58 | 
हे *ः जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2.7  lotarardt की उपलब्धता 00 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 
: He / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network ‘id 
है मल जल नेटवर्क की Tae क्षमता 
24 Adequacy of sewage treatment capacity NA 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 
Quality of sewage treatment ae 
25 प्रशोधित at जल् की गुण eh 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA 
: प्रशोधित मत्र जल के YAS TANT की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 3 
Para में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


की क्षमता * 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services | 00] 00 
d ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 490 ey 
400 | 00 00 


4 4 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता है 


Efficiency in collection of SWM charges हे = 
ठोस कचरा प्रबंधन A त्रागत वसुली 90.0% 8t 83 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की Ge 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 

Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wo wo 


n | ७ 
= o 00 


nN 


o 
a 


w 
N 


५3 
60 


A]: ‘ w 
iv 


& 
uo 


00.0% 
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(507 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JanjgirNaila District :JanjgirChampa Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | वर्त 9 गा लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


का कम oe a 

ae 

2 
4 Enceney, meelee ० a er supply - related charges 40 


हा WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 4 
मल / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की ट्यापकता re 


00 
ee के कप 
न का 
27 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 

3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00: | _|० | a8 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ICDS #00 
Extent of segregation of municipal solid waste 

2S शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का FLAT ee ane 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
; शह्दरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय कि 


00.0% 700 | 00 00 


i] 
us 


Nop Nees ra We 
७० | ०ण | ++ NN 


i) 
Ww 


= 
i=) NR 
oa 


z 
> 


Zz 
* 


= 
i>) 
o 


3 Extent of scientific disposal of municipal solid waste ‘ 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00.0% 700 
Extent of cost recovery in SWM services Ps 
. ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 000% |_%& | | 00 ee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 92 94 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 45 "7 


'ठोस कचरा प्रबंधन में Aleta वस॒ली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र om 


06 ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 


= 
= 
= 
gS 
छः 
Oo 
5 


z 
os w | ¢ wo w 
जि fed cer) . 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Jarhi District :Surajpur Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक peta लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections हा 
Fe प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:05 7 2 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता 22260 3 35 
Extent of metering of water connections NA NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार * 

78 77 


Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में त्रागत वसूली 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
; जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


00.0% NA NA 


00.0% 


00.0% 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
29 |सिवरेज में लागत aah की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
छ््जि ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


00.0% 


Extent of scientific disposat of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान (00:0% 


700.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


: 37 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
-__-9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0:02 | _ 6४ | ol 
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(5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-JashpurNagar District :JashpurNagar Nagar Palika 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | a 5 eit | er 2022-23 | 2022-23 


i 
जल आपूर्ति सेवाएं 
0 लग व की तर 


Extent of non revenue water (NRW) 
'4 गैर राजस्व जल की मात्रा 34 33 
Continuity of water supply 
5 जल प्रदाय की निरंतरता 3.0 3.0 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints | ५४ | | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
47 Quality of water supplied aa a 


प्रदाय जल की गुण् 


Cost recovery in water supply services of 
'8 ga प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 38 


HA जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


areal 0, 

eA lg की उपलब्धता 22209 | ० | 00 
Coverage of Septage/waste water network services a 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता HOO i 00 


Collection efficiency of sewage network 400.0% N 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता a 
Adequacy of sewage treatment capacity a 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता {000% NA 2 
Quality of sewage treatment ५५ 
प्रशोधित मल जल की IO TOR NA me 
Extent of reuse and recycling of sewage ५ 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 5220: बन NA है 
Extent of cost recovery in sewage management ५५ 
ata में लागत वसुली One 3 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
: ऊपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता peed 
Efficiency in collection of sewage charges % 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता wee Ms bee 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services é 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:06 300 | 0 | 00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


3.2 700.0% 00 | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण० 2 #00 
700 700 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste न 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400:0% 700 (00 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Wo |_2 | 0 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 87 | ४9 | 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges 32 33 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


4. [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ae 59404: 20 हक; 


Incidence of water logging/flooding ढ़ 
4.2 जलन भराव के क्षेत्र 30228 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2862 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ 74 
((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Jhagrakhand District :Koriya Nagar Panchayat 
| eis | मान स्थिति 
| सर. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 027 272 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जत्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
जल्न प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% ae 55 
Per capita supply of water 
2 0 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tebe | ४७ | | ४७ | 
Extent of metering of water connections ; 
84 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार une Ni Ms 
Extent of non revenue water (NRW) ५ 
44 |गेर राजस्व जल की मात्रा oo | ४9 | 
Continuity of water supply 
5 Sauer की निरंतरता ee heuts, 7.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ee 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a0 agp ay 
Quality of water supplied 400.0% | [00 | 00 400 
Cost recovery in water supply services 
Efficiency in collection of water supply - related charges है 
Pa ee जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.02 t8 l¢ 
2 WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता T00.0% | 0 99 | 0 00 
Coverage of Septage/waste water network services हि 
2 मल / Ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता aoe 400 | 00 00 
Collection efficiency of sewage network हि 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00:22 Ne a 
Adequacy of sewage treatment capacity 6 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 0006 डी NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्न्‍र जल की sy 0 020 NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
ee प्रशोधित मल जल के पुर्नठप्रयोग की मात्रा Ms NK 
Extent of cost recovery in sewage management कि | ६6 | 
* सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressai of customer complaints 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eon | 0 | - | 0 00 
Efficiency in collection of sewage charges A 
29 lata में लागत वसूली की क्षमता OR ak be 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services % 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee | 00 oo | 700 | pe 
3.2 _ [Efficiency of collection of municipal solid waste 4600५ 400 4080 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ५ 
33. [Extent of segregation of municipal solid waste 40070% बी 460 
3.4 80.0% 400 700 
3.5. [Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान iti 
3.6 00.0% 36 
37 Efficiency in redressal of customer complaints | | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
3.8 _ [Efficiency in collection of SWM charges a 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
4.4 _ [Coverage of storm water drainage network 58 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
4.2. |lncidence of water logging/flooding ee 
set भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kanker District :UttarBastarKanker Nagar Palika 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल्न आपूर्ति सेवाएं वि 
(2५ | पक गत वि 700.0% 24 23 
2  प्रतित्यक्ति जल की उपलब्धता 435 Ipod 4 75 
iB lear evened के मीटरीकरण Frere 400.0% NA NA 
if ee ea 20.0% 4 | wo | 
.6 enue 24 hours 2.0 2.0 
4.8 पभोक्ता की शिकायत के निराकरण की क्षमता 80.0% 9 92 
पाये अल की गए supplied Hh = 
4.8 अत के लग न supply services {000% oF os 
4.9 जल दाग मे लागत गलती A la - related charges 73 5, 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Hea जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 8 
2.7 |शौचात्रयों की उपलब्धता 700.0% 700 A00 
Coverage of SeptageAvaste water network services 6 
2.2 मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता eo 290 400 
23 Collection efficiency of sewage network 400.0% NA NA 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 


40 
| 00 0 


Efficiency of coilection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता & 


= 
Qo 
o 


i% 
2.4 |aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ks NA 
Quality of sewage treatment 9% NA 
प्रशोधित भल जल की गुण् (02002 Me os 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.6 प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 200% |) NA L 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज में लागत वसली 400.0% 4 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
2.8 पकोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:02 8] os 
Efficiency in collection of sewage charges ° 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aoe hea NA 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 0 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 020 2208 


3.2 


| t00 | 


= = 
oO Qa 
= ae 
cote oO 
Oo So 


w 
a 


( oO} oe 
जे w 

a 

° 

3 


3.6 


a 
b 


Ww 
नं 


(0 
0 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ ० i 
शहरी ठोस HORE कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली L000 ae 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
; ठोस कचरा प्रबंधन A AT वसुली की क्षमता oe 
STORM WATER DRAINAGE : 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 0 
शहरी ठोस SUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 88 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bed 

वर्षा जल की निकासी 


aoe 
iN) 


Coverage of storm water drainage network é 

4 [वर्षा जल जल्लोत्सारण तंत्र की लंब 42007 a | | 
Incidence of water logging/flooding 0% 
जल भराव के क्षेत्र One जिले कछ जनक कक 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5oT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kasdol District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 
i | जल आपूर्ति सेवाएं 
omy 5७०७ | % | 7० 
Gon ol गए व्यय पोज; 
50 मा टिक 


= 
i=) 
Oo 


Quality of water supplied i 
प्रदाय जल की गुए० 400.0% 400 
Cost recovery in water supply services 5 
| 348 | जल प्रदाय में लागत वसुली 00.0% 23 
कु Q 


{ 
Efficiency Pi collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत agen की क्षमता 272: 


ao 


02 nN 
च्च 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मलत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
| leterarat की उपलब्धता | 0 00 400 
Coverage of SeptageAvaste water network services donb 460 | 00. शत 


मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


> 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ae 
Adequacy of sewage treatment capacity 00.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ae 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् 


| रे 
> 
© za Zz z za 


NA 
A 
NA 


700.0% 


> 


2.3 
2.4 
2.5 
26 Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल et के 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत sah 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


! Ny_N 
iy 


2.7 
2.8 80.0% 


Ls] 


w nN = 


9g 


Efficiency in collection of sewage charges 3 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 20228 xa bale 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 400 
ठोस कचरा Tater की सेवाओं का विस्तार ae 
Efficiency of collection of municipal solid waste 4 
ft ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 29:04 ieee ne 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 40990 ane 300 
Extent of municipal solid waste recovered é 
=a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय are 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
3.5 leetrare अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eee bese 20० 
Extent of cost recovery in SWM services 4 
3.6 laa कचरा प्रबंधन में लागत aaah eee | | 


Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pane ate }00 
Efficiency in collection of SWM charges 5 7 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 90:0% “8 =e 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


700.0% 


Incidence of water logging/flooding 7 कि 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 3 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


: मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


Quality of sewage treatment . 
प्रशोधित Ha जल की IP 20 Me MR 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
; प्रशोधित मल जल के पुर्तठपयोग की मात्रा 20:90 MA al ; 
Extent of cost recovery in sewage management 6) 
2.7 fata में लागत aad 00.0% a ee 2 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Katghora District :Korba Nagar Palika 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तराक 202-22 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 0 
lar प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 2248: ee ae 
Per capita supply of water 3 
i 42 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ee a a 
3 Extent of metering of water connections 0 
3 Ser प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ote ie MA 
Extent of non revenue water (NRW) é 
(4 गैर राजस्थ जल की मात्रा 40:06 | 450 | i 
Continuity of water supply 
(5  जल्न प्रदाय की निरंतरता 2462 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता me 
47 दाग आन की गा supplied 00.0% 
Cost recovery in water supply services 5 
(8 जल प्रदाय में लागत cae (00.0% 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
{ : जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
[eae . |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता I00-0% | 00 00 700 
Coverage of Septage/waste water network services है 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22008 | 0 0 700 
Collection efficiency of sewage network 5 wa ॥ ० 5 
मल aa नेटवर्क की संग्रह क्षमता 32200 20 Ms Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘pines na कद 


Efficiency in redressai of customer complaints 4 
उपभोक्ता की शिकायतों के लिराकरण की क्षमता 90:08 | we id 
29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% NA NA 


सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
न Household level gin of solid waste management services 
: ठोस कचरा Teele की सैवाओं का विस्तार 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste ९ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 4230 20 ie /20 
33 Extent of segregation of municipal solid waste ९५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 20,278 0 ज 20 
3 Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ala hy | 0 | 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान I00:0% 9४ 700 
Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली tO; 0% | | 2 zo 


Efficiency in redressal of customer complaints ५ 

3.7 पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8002 ue 500 
Efficiency in collection of SWM charges 3 4 

2 ठोस कचरा प्रबंधत में लागत वसुली की क्षमता ue a se 

STORM WATER DRAINAGE 3 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network | 48 | 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब pha af 

Incidence of water logging/flooding 0.0% 

ao भराव के क्षेत्र oe 


[08 ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


4.4 


z 
py 
Cc] >> 00 


2866 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 
((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kawardha District :Kabeerdham Nagar Palika 
| erie | मान स्थिति 
| am प्रस्तावित सूचक स्तरांक 20292 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार woe 8 ही 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जलन की उपलब्धता 435 Iped a? ७४ 
Extent of metering of water connections of 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 0000 20 ॥ Na 
4.4 [Extent of non revenue water (NRW) =a i 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 40 
7.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 40 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% ne 
7.6 | scetresr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nuke ५ es 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसूली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
FST जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


= 
N 


.8 


.9 


2.4 


2.2 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुए 

Extent of reuse and recycling of sewage 


Noe ps 
aA] w 


a 


2.6 |प्रशोधित aot aot के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


2.7 


ND 
00 


2.9 


wo Ww 
N = 


33 Extent of segregation of municipal solid waste 
‘ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ : 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 


wo 

a 
q| 
(५ 


00.0% 00 00 700 


00.0% 


90.0% 


a 


+ a 
© 


a 


ala 
RN 


00.0% 


= 
oS 
oa 


700 


00.0% NA 
00.0% NA 
80.0% | ४५ | | ४ | 
90.0% NA NA 


3.0 lagna प्रबंधन में a sat 

37 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THAN की क्षमता 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore v: 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


44 


+b 
no 


00.0% | 00 00 
00.0% 700 00 
80.0% 700 00 


wo 
La) 


on Dy 


742 


alue of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Keskai District :-Kondagaon Nagar Panchayat 


| स्तरांक | + मान स्थिति 
FRI 5627 22 लक्ष्य 2022-23 


| am 


प्रस्तावित सूचक 


4... |WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


me 
34 
5 


Extent of non revenue water (NRW) हि 
(4 0 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 30 

came Ae 00७ is ee pt ee 
(5 जल प्रदाय की निरंतरता 20008 3.5 


Bae 
oO) 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 8 | _४ | 400 
7 bic अल की गा supplied 400.0% 400 | t00 | 00 
Cost recovery in water supply services 9 
aoe 00.0% 59 62 
Efficiency in collection of water supply - related charges of है 
जल प्रदाय में लागत वसुली की 20:02 20 26 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल WITT 
Coverage of toilets ५ 
शौचालयों की उपलब्धता 22220 08: I? 
Coverage of Septage/waste water network services of 
22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 000% ane | 00 oe 
23 Collection efficiency of sewage network 


Ae जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ; 

Adequacy of sewage treatment capacity NA 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता : 

प्रशोधित मल जल की गुण् iu Re Mm es 

Extent of reuse and recycling of sewage 5 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 50:08 a Me : 

Extent of cost recovery in sewage management of 

: Rata में लागत वसली 00.0% 2 

Efficiency in redressal of customer complaints 9% 

2.0 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता $ 226: a 
Efficiency in collection of sewage charges of 

2.9  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0:09 bu Ne 


Ny 
b 


ie 
o 


. N . . 
a 


nN 
~™ 


os SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ie 4 a0 
700 


50 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 00:02 ae 
Extent of segregation of municipal solid waste 


00.0% 700 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of municipal solid waste recovered 5 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पर्नठपय 80.0% 400 700 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ie 


Extent of cost recovery in SWM services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Ue me ze 
Efficiency in redressal of customer complaints 0 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता os | /। we 
Efficiency in collection of SWM charges 6 “ 
'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 44028 i ne 
eae STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जत्र की निकासी 
Coverage of storm water drainage network of 55 

वर्षा Set जलोत्सारण तंत्र की लंब 2200, 28 ne 
Incidence of water logging/flooding | ० | 

जल भराव के क्षेत्र iti 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 

based on extent of MSW recovered ina city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Khairagarh District :Rajnandgaon Nagar Palika 
| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


; जल्र Wale कनेक्शन का विस्तार LOCO ee | _%& | 
oe eee 35 ed 
ey 200% 
5 jena 24 nous 
400 00 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

की गुण् 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency in collection of water supply - related charges 64 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता aM, 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता i 


400.0% | 00 00 00 


:4 45 


: * 


= 
jo) 
oO 


A 

2 
a 
a 
"ar a mA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत age 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level overage of solid waste management services 
: ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3 Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता isco 292 (32 


Extent of segregation of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस HUME कचरे का 


Extent of municipal solid waste recovered of 
3.4 शहरी ठोस HUTTE कचरे का प हे 80.0% 400 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 00:20 29) 02 
Extent of cost recovery in SWM services . é 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THe HO. 


Zz 
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Zz 
> 
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37 Efficiency in redressal of customer complaints 400 400 
j उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली : 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


Note :(॥ 8 has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2869 


((5or वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Khamharia District :Bemetara Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aria | वर्त 5 02 ia लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 Iped 43 45 


Extent of metering of water connections é 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार TCO NA 


= 


ie) ७ ७ iN) = =e zs ५५ a _ = 2g 
o छा हब w ५0 00 (oa) जे w iN) = 
gl 


400.0% i4 t2 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 


24 hours 


जल Vere की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 3 
8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 222 | 00 08 $08 
7 भव लकी गा supplied 400.0% | 00 00 400 
Cost recovery in water supply services 7 48 
जल प्रदाय में लागत Tah 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता eau ca = 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 6 

शौचालयों की उपलब्धता sees | 00 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 

Aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ° 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 20008 ye 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 

मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता हि 

Quality of sewage treatment 6 

प्रशोधित मल जल की Igoe 


Extent of reuse and recycling of sewage % 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा asi Ae ne 
Extent of cost recovery in sewage management 


2.7 |सिवरेज में लागत wast 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 


700.0% I 4 


80.0% 00 | 00 00 


90.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 

3.4 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (000 | 00 a 
Efficiency of collection of municipal solid waste 

3.2. [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता eee (00 


Extent of municipal solid waste recovered 
a शहरी ठोस HUME कचरे का 

शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 8 
Extent of cost recovery in SWM services 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


3.8 
4.4... [Coverage of storm water drainage network 400.0% 22... |... 23 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ° 
Incidence of water logging/flooding 0.0% =a 
जल भराव के क्षेत्र : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


NA 
Extent of segregation of municipal solid waste 9 
3.3 शहरी ठोस HUME कचरे का पृथ्थकरण mee 400 


3.7 80.0% 82 | | 


90.0% 39 4 


N 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kharod District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार deed 2 oe 
.2 0 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Hea 768 sy ie 
Extent of metering of water connections NA Ss | NA 
3 Sagar कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार dais = y 
Extent of non revenue water (NRW) 54 
44 गैर राजस्व ae की मात्रा 22222 8 a 
जल प्रदाय की निरंतरता ates oe 2s 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 469: 
Quality ipsa supplied 400.0% 400 


‘ कु 700 
Cost recovery in water supply services a 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली meee a ze 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 + 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता me 49 | so 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets हि 
शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 
2.2 


Coverage of Septage/waste water network services 3 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ie 400) 400 


Collection efficiency of sewage network ji 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ia b 


A 
ates 
eee 

27 ad ef casei in sewage management 400.0% 
oi Ethene) n coleetoy of seweve charges 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 30445 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


NA NA 
00 | 00 00 
: 400 | t00 | 00 
| [0 | 00 | 00 | 00 
Extent of municipal solid waste recovered | 00 00 | t00 | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ : 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste | 0 00 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
७ | ७ | 
i 95 97 
50 “52 


3.4 
3.2 
3.3 
3.4 


(० 
छा 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


Incidence of water logging/flooding 
; जल भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharora District :Raipur Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | त् 202 Aili लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (00/७9 8 57 


58 

2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता tee |0०० uF 
Extent of metering of water connections हे 

VS जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार A000 NR ५५ 

4.4 NEY) 48 47 


Extent of non revenue water (४२४४ 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
eee | 
8 
| ७ | *% | 
| 5४ | 87 


Cost recovery in water supply services 
(8 जल प्रदाय में लागत वसली INO 
9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल्न प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets a 
2. शौचालयों की Soest 00.0% 400 400 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता roe ine 42% 


2.2 
2.3 |मत्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 09:0 /6 NA ue 
2.4 
2.5 


Adequacy of sewage treatment capacity ढ़ 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता tO a Ne 

Quality of sewage treatment ‘ 

प्रशोधित मल जल की गु० Oe be Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage % 

‘ प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ane NA ai 

Extent of cost recovery in sewage management पा 

fate में लागत aaa | 400.0% 40 / 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 

Efficiency in collection of sewage charges o% 

सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता Soe be Re 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services | 00 | 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 9 480) 


[ve] 
for) 


2.7 
2.8 
2.9 


3.4 
3.2 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
| 32 | शहरी ठोस suite कचरे की संकलन क्षमता t00:0% t09 0 
33 Extent of segregation of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकरण ais i ake 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु oom oe a 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 
36 Seam प्रबंधन में त्रागत ga eee 
37 Efficiency in redressal of customer complaints | 00 00 400 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


58 

Coverage of storm water drainage network a a |e 
4.0 [वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की sie oe न : 
Incidence of water logging/flooding 0.0% | _० | | ०0 | 


* जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.8 90.0% 57 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kharsia District :Raigarh Nagar Palika 
| सतरांक | ead an 
| am. | प्रस्तावित सूचक TRIG 202-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
; Coverage of water supply connections 400.0% | 5 | 


i) 


w 


= 
a 


N 


७ 
ae 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल Vers की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


435 Iped 


00.0% 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 2 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 


Efficiency कर in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


24 hours 


| oa 
>/8 


N 


oO 
oO Ls] 


- 
~ 


= oO w 
Balola 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


N 
iy 


nN 
+ 


0 ॥ शी | ] 
ऊ | ०ण 


wo 


w i 
ie) = 


3.3 
3.4 


3.5 


w 
o 


3.7 


3.8 


जे a 
th = 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Het Stet की 
Extent of reuse and recycling of sewage 
की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


ata में लागत की क्षमता 


400.0% 


00.0% 


700.0% 


00.0% 


20.0% 


00.0% 


NA 


400 


z 
* 


Zz 
> 


NA 


700 


N. 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE ° 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


Incidence of water logging/flooding 
जल SRT के क्षेत्र 


00.0% 


| 0 00 


400.0% | [00 | 090 


Bae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Khongapani District :Koriya Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


00.0% 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति wa की उपलब्धता 735 Iped 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee 


Extent of non revenue water (NRW) 3 

गैर राजस्व जल की मात्रा 20:07 a2 is 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2#.0003 = ae 0 | ०० | ay 

Efficiency in redressal of customer complaints 460 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee ze i 

Cost recovery in water supply services 5 a |e 
48 जल प्रदाय में ल्रागत I. q 2 

Efficiency in collection of water supply - related charges : 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets हि 
2.7 शौचालयों की उपलब्धता 00.0% igo 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% | sages. 00 400 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity an 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास॒ता ः 

Quality of sewage treatment = 

प्रशोधित मत्र wa की L000 me NA 

Extent of reuse and recycling of sewage 30.0% aR 
. (० 


N 
b 


toy) 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
सिवरेज में लागत me 
Efficiency in redressal of customer complaints 9% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ७५4७ we ess 


Efficiency in collection of sewage charges 9 an ee 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 2006 Ne be; 

SOLID WAST E MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level! coverage of solid waste management services 


N 


. it 0, 
3. | ae कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee 98 
Efficiency of collection of municipal solid waste हा 
2 शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता tO fee bis 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 400 400 


ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


is) 
bh 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste : 400 400 


wo 
a 


ATA ० | wl] wl ow | < wo ‘ yninini[ wot rt]: NTN 
N]o ० | N w | iy wo | ०७ a w | 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत eee 
Efficiency in redressal of customer complaints ही 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ape 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता foes 


(०० | 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 7 
Set भराव के क्षेत्र i 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2874 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kirandul District :DakshinBastarDantewada Nagar Palika 
प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वत 5 ot लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections 


WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 


% 

I जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400.0% 
Per capita supply of water soins 

42 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped | ४ | 


Extent of metering of water connections 400309 
है जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार हु 

Extent of non revenue water (NRW) % 

गैर राजस्व जल की मात्रा 42300 


Zz 
> 
s Zz 


| os 
| | 
NA 
| 2०% | % | 9 
Pao 30 
पा 
+ 49 Ene ancy nent geek ay - related charges 45 


ee WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


45 
400 


Coverage of toilets of | too 
2.7 ।|शौचालयों की उपलब्धता 20:04 
Coverage of Septage/waste water network services of 
22 | Fat / Het निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 700.0% 700 0 
23 Collection efficiency of sewage network 400.0% NA NA 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 0 

24 मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्षता 07028 
Quality of sewage treatment of 

25 [प्रशोध्ित aa ae की गुण् 2५४ 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
: प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा pee: 


fata में लागत Toh Oe 
Efficiency in redressal of customer complaints ५५ 
Efficiency in collection of sewage charges 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ति 400.0% 700 400 


Zz 
> 


Zz 
> 
Zz 
> 


to 

for) 

Zz झट 
= Zz 


oO 
~ 


2.7 
2.8 
2.9 


Household level coverage of solid waste management services 
का ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकल्नन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण eae 0? $00 


Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
| last aor जलोल्सारण तंत्र की लंब rue a 

Incidence of water logging/flooding 
** जल भराव के क्षेत्र 0.0% किक नाल 


Note ‘ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2875 


((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


| am प्रस्तावित सूचक 


Name of Municipality :-Kirodimatnagar District :Raigarh Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


| स्तरांक | मान स्थिति 
स्तरांक 20222 लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 
4.4 [Coverage of water supply connections 40009 
| [ser yer कनेक्शन का विस्तार ais 
(.2 0 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता Tes lcs a? 
: 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3 


Efficiency in redressal of customer complaints | 00 | t00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 400 ge 
Cost recovery in water supply services 6 
78 जलन प्रदाय में लागत वसली {00.0% a oe 


20.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 5, ३ 
| 78 जल प्रदाय में न्रागत वस॒ली की क्षमता og 96 | ४8 | 
कं Ea . {WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल्न जल प्रबंधन 
Coverage of toilets of, 

2. शौचात्रयों की उपलब्धता 400.0% 400 400 
Coverage of SeptageAvaste water network services ५५ 

22 |अलत्र / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता es न) 222 
Collection efficiency of sewage network 6 

2.3 laa जलन नेटवर्क ft dae क्षमता {0p Oe Ne Aa 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% NA NA 


Fa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासतता 


Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल aa की गुण age oe Ne 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा zoo ms 
Extent of cost recovery in sewage management 3 
सिवरेज में लागत वसुली ॥ 90:02 है 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% ot 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pa 
Efficiency in collection of sewage charges , 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता ४८03५ NA NA 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz 
> 


Zz 


2.6 
2.7 
2.8 
2.9 


oO 
N 


‘ ‘ ae tee 
७० | ० oa 


: cspedlidi beat कि पल्तप management services i 
a ate i 

3 ae pelle a municipal solid waste 0600५ rt | = 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered se bis an A 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 07% ae ee 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 


Extent of cost recovery in SWM services 3 
Efficiency in redressal of customer complaints रु 

3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता goes | 0 24 ae 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 37 


: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
47 [वर्षा जब्न जल्लोत्सारण तंत्र की लंब 00:07 24 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
; जल ae & AT ais 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


जी w 
NR 00 
| * | | 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kondagaon District :Kondagaon Nagar Palika 


मान स्थिति 
a 
WATER SUPPLY SERVICES 
Es 
Coverage of water supply connections 55 
; जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


प्रस्तावित सूचक 


55 
Per capita supply of water 308 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Tee 900 t0% 08 


8 जल प्रदाय कनक्शलो के औटरीकरण की विस्तार 400.0% NA 
(4 निरराजस्थललकीमाबा 27 
>पभीक्ता Ravach के निराकरण की eo 400 400 


Cost recovery in water supply services 


जल प्रदाय में लागत वसूली = 


Efficiency in collection of water supply - related charges 9% ‘ 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 92:72 22 | | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Fe जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 0% 
शौंचालयों की उपलब्धता ake | too १0) | t00 | oe 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% | 0 | 0 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता poe 


Collection efficiency of sewage network 

Adequacy of sewage treatment capacity 0 
मल जब के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 400.0%# 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की ग० 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


Rata में लागत 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


.9 


fs 
ay 
Q 


> 


Zz 


=a 
> | > 


2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 


Zz 
> 
Zz Zz Zz Zz 


= 
i] 
oO 


400 


Efficiency in collection of sewage charges 
Rata भें लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता he 
3 Extent of segregation of municipal solid waste of 
3. शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्थकरण 20026 t00 | 0 oe 
Extent of municipal solid waste recovered 6 
al शहरी ठोस HOWE कचरे का पुर्नठपय 00.07 400 | 700 | 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 3 
#2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ial ie an 
Extent of cost recovery in SWM services ५९५ 
3.0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत cae 400) 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pi 
38 Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल्न की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्ष जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore ४४५४ of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Name of Municipality :-Konta 


(5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


am, प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 


| + | जल आपूर्ति सेवाएं 


District :Sukma 


Nagar Panchayat 


| स्तरांक | 


मान स्थिति 
0722 लक्ष्य 2022-23 


Coverage of water supply connections a 3 
4 | eroerrmaaeet का विस्तार 00 a 0 
4-2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता #66 ped as 95 
Extent of metering of water connections wa =ssd|s ss 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ae bas Ms 
4.4 |Extent_of non revenue water (NRW) 20:0% a6 


= = 
0) a 


॥ 70 


.8 


2.3 


2.4 


No 
a 


26 प्रशोधित aa जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 

27 Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में ल्रागत वसूल 

i 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


3. 


3.2 


wo 


०० | ०१६५ 
a बे 


3.6 


(3 


जी कि 6 o 
i N 


७ | > 
No के oOo 


गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल vars की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जन के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल set Hr IP 

Extent of reuse and recycling of sewage 


fara में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


| 


90.0% है| 
700.0% 400 | 00 00 
700.0% 700 00 


00.0% NA NA 
700.0% NA NA 
400.0% NA NA 
20.0% NA NA 
400.0% 4 =a 

80.0% 67 00 
90.0% NA 


Zz 
* 


Household level coverage of solid waste management services % 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 04026 (308 | 00 09 
Efficiency of collection of municipal solid waste < 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Eee ane 300 
Extent of segregation of municipal solid waste 4 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प 5 400.0% 400 400 
Extent of municipal solid waste recovered ५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 20:07 700 20 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 

री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान OO bas sia 

Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली ee 6 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0s | _& | ee 
Efficiency in collection of SWM charges % “ 

0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता nee PP 98 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 

4 Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की che 
Incidence of water logging/flooding जाओ Pe Bn = 
जल भराव वे क्षेत्र : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Koora District :Raipur Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections * [os | 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 40 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 47... |... 49 
NA 


47 
Extent of metering of water connections of, 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार os Ms 
Extent of non revenue water (NRW) 50 48 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता pete [ae | 0 i te :।] 0 


Efficiency in redressal of customer compiaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 93 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत Tah 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत TAH की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत age 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 


2.5 
2.9 
es 
3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
3.7 
3.8 
zx 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HORE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding नि 

जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfil! under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Korba District :Korba Municipal Corporation 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
A WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 
UM जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 0०:५४ e up 
Per capita supply of water 
4.20 los व्यक्ति जल की उपलब्धता 4925 Iped 6 We 
43 Extent of metering of water connections 97 
| जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत वसुली Oe 2 at 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 63 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 6 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 400.0% 22 700 


262. ete मल Sa NA 
27 aoe a ae ery in sewage management ; 
8 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 400 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.4 
4.5 


= 
a 


.7 
.8 
© 4.9 


400.0% 00 00 


Np 
ie) 


! N : 
4 


2 


90.0% 


Zz 
> 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
: Rata में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार topes + 409 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 
3.2 शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता 00220 300 400 
3.3 


Extent of segregation of municipal solid waste - 

शहरी ठोस HOWE कचरे का प्‌ ० 00:08 200 00 
Extent of municipal solid waste recovered é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नपय ate a um 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान T0008 i 709 


Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
“ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली की क्षमता के 


3.5 
3.6 


o 
: 


~~ 
op) 
0० 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Kota District :Bilaspur Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक 
WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections = = 
जल  प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 56 57 

Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल्॒ की उपल्रब्धता 435 Iped 85 


i 
2 
. जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 
2 
i शौचालयों की उपलब्धता 
22 
aa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
* मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्नता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जत्र की ; NA NA 


NA NA 


24 hours 4.0 


59 
400 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोध्चित मल जल के पु 


Extent of cost recovery in sewage management 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता chi 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज मे लागत मुली की क्षमता : दे 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


400.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network है हि 

वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की लंब् {ne ie 2 
Incidence of water logging/flooding ५८ a ae 

जल भराव के क्षेत्र oe ९ 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2.6 
Led 
Hee ee eee ae management services 400 400 


00.0% 


00.0% 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kotba District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | erie | वत > गा लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 

जब प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe 22 

Per capita supply of water 435 9०0 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता feo 900 

Extent of metering of water connections ५ शा 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ones bale 


tS 


4 
| 


चर 


N aN z 
of/e/]/s/]a]as 


4. 
.2 
4.3 
.4 
4.5 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


® 
00 
~l 


Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत Teoh 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fel जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
Fa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 400.0% 
Wa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता me 


रत अल जले gases की 
27 aan 7 ee covery in sewage management 


= 


oO 


a 


| 00 | 00 


i) 
u 


= = = 
Oo ao तु 


00.0% | 00 | 00 


>> 
DN] 


Zz 
> 


2.3 
2.4 
2.5 


= 
> 


=z Zz 


Efficiency in redressal of customer complaints 87 
2.8 | saitenr fr शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80:928 ५ 

Efficiency in collection of sewage charges 3 

: सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता ano Ni ids 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ioe a 08 


3. 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता ene ie {ne 
3 _ [Extent of segregation of municipal solid waste 
; शहरी ठोस HUME कचरे का पथ्थकरण mane 89 #00 
Extent of municipal solid waste recovered 0% 
os शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय mune / 90 ike 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान T0008 ano ing 
Extent of cost recovery in SWM services 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली Wo 20 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 


Efficiency in collection of SWM charges 


: > 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aH की क्षमता 200% a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
वर्ष जल अलोत्सारण तक लंबाई ४ | 9 
47 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब bya (42 i9 
acer निज कि लक el ee 
: जल भराव के क्षेत्र abe हे 


lote :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


wo wo NO 
wo nN wo 
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Name of Municipality :-Kumhari 


4.4 
.2 
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(50 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


District :Durg 


Nagar Palika 


| स्तरांक | मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 


435 Iped 


00.0% 


44 
NA 


NA 


sel Vals कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार p NA | ४ | 
Extent of non revenue water (NRW) 34 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल vera की तिरंतरता aa NOUS oe 43 
Efficiency in redressal of customer complaints 400 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied ‘ 3 
प्रदाय जल की गए 400.0% 72 प्र 
Cost recovery in water supply services of 3 
जल प्रदाय में लागत वसुली vn a2 i 
Efficiency in collection of water supply - related charges 70 
जल प्रदाय में लागत वसुली 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Ha जल प्रबंधन 

Coverage of toilets &% 400 

शौचालयों की उपलब्धता 829 20 i” 700 
Coverage of Septage/waste water network services 5 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 200.0% 08 a8 
Collection efficiency of sewage network NA 
Fe जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 5 

Fe जल के प्रशोधन क्षमता की Galea Oe NA Me 
Quality of sewage treatment of 

प्रशोधित मल जल की गुण 000% Me De 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

प्रशोधित मल जलन के पूर्नठपयोग की मात्रा coe Me 
Extent of cost recovery in sewage management 9 

सिवरेज में लागत वसूली 202 220 20 a 
Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BOO 4208 2५ 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 


90.0% 


NA 


N. 


| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.4 


Efficiency in collection of SWM charges 
: ठोस कचरा प्रबंधन F AT वसुल्री की क्षमता 


4.2 


गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YLAHOT 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


.3 

34 Extent of municipal solid 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
5 


400.0% 700 


400.0% 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


400.0% 


00 
| wo 0 


Efficiency in redressal of customer compiaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 2 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब A000 a aa | ee 4 
Incidence of water logging/flooding हि 

जल भराव कै क्षेत्र ON 2 | 


90.0% 


= 0 


A 
400 


Household level coverage of solid waste management services 00.0% 400 | 00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ही 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 | 00 00 


400 


aste recovered | t00 | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kunkuri District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक TRIP 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections हि nn eC 
a जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 490:0426 bik # 
Per capita supply of water 
.2 प्रति व्यक्ति जत्न की उपत्रब्धता 435 Iped 44 |45 
Extent of metering of water connections 9 ae. ikl ~ ORE 
I3 laa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20280 ee WA 
Extent of non revenue water (NRW) 0% 38 
(4 base ae की मात्रा ei ae ae 
4.5 जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints ann » 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bue ee = 
‘ iar जन का गए supplied 400.0% 400 400 
Cost recovery in water supply services of a 
4.8 जल प्रदाय at लागत gah 400.0% 34 33 
49 Efficiency in collection of water supply - related charges 50 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
| 2 | .~ |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबंधन 


Adequacy of sewage treatment capacity 6 
2.4 |अल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 2३8 


Quality of sewage treatment ‘ 
2.5  प्रशोधित ae जल की गुण 00:06 NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
26 [प्रशोधित ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200% Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 
7  |सिवरेज में लागत वसुली TOGO 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 
Efficiency in collection of sewage charges 2 
2.9  सिवरेज में लागत बसुल्ली की क्षमता 00:0% Mm 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 200:0% 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Zz 
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z= 
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वर्षा जल की निकासी 
जल भराव के क्षेत्र as 


Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 83 
5 ठोस कचरा प्रबंधत में लागत वसली की क्षमता ae 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जल्ोत्सारण तंत्र की 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


STORM WATER DRAINAGE 
: 00.0% 48 
Incidence of water logging/flooding 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a] 
ho ty 


2884 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ a7 


(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kurud District :Dhamtari Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


a 
a 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Tae bis 

पति व्यक्ति जल की Sa 
4.2 0 प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता ॥ 2227 28 a 

Extent of metering of water connections 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 2200 28 pe 


4.4 |Extent_ of non revenue water (NRW) 20.0% 26 
5.0 


- 
oa 


= 
= 


© 
hb 


‘ Zz 


nN 


गैर राजस्व जल की मात्रा 6 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


oa 


5 


a 
Oo 


24 hours 


4.6 80.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की ao 


Cost recovery in water supply services 0 
‘8 जल प्रदाय में ब्रागत वसूल्ल 00.0% 


.7 700.0% | 0 00 


= 
o 
oO 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Het जल प्रबंधन 


90.0% 


092 
oo 


> 
wo 
> 
* * 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


400.0% 400 400 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल लेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Ny 
N 


00.0% 00 00 


Nh 


np = 


Adequacy of sewage treatment capacity 9% 
2.4 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्तता a a Ne 

Quality of sewage treatment कि a च्ती ०! 
2.5 प्रशोधित मल्न जल की गण 00.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management % 
fata में लागत ageh ee Le et .। रे 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 


2.9 | Prats में ana वसुल्ी की क्षमता 92:00 ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


| 3 | 
| Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हक 3628 22524 202 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 00 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ uv 00 | 00 | 00 


3.3 
Extent of municipal solid waste recovered ५९५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Yasue 80.0% 400 ides 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste A 
शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान TOO | 0 is 700 
Extent of cost recovery in SWM services ; 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल aoe 5 | | 
3.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:0% | | Age 
Efficiency in collection of SWM charges | 5 | 


3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aye 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Incidence of water logging/flooding हि बिका उन 
जल भराव के क्षेत्र nee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2885 
(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Kusmi District :Balrampur Nagar Panchayat 
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WATER SUPPLY SERVICES 


| स्तरांक | वर्तमान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक ergs लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जलन प्रदाय कनेक्शन का विस्तार MOU. 2 29 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता qe5 |900 37 39 

Extent of metering of water connections of 

Fel प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार asa Ne NA 

Extent of non revenue water (NRW) 36 
गैर राजस्व Set की मात्रा 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 9200 28 is | 00 | 00 

प्रदाय जल की गण 400.0% 77 79 

aa प्रदाय में ल्रागत वसली 00.0% 2] 23 
Efficiency in collection of water supply - related charges a gk | 65 | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ate 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


शौचालयों की उपलब्धता 20%: 43 400 
Coverage of Septage/waste water network services . 
मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ke (५४४ 700 
Collection efficiency of sewage network 3 

aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता A000 Me ba 
Adequacy of sewage treatment capacity 


Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


20.0% 37 


00.0% NA NA 
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Quality of sewage treatment ही 
प्रशोधित मल जल की 00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 9% 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 200 # Mi 
Extent of cost recovery in sewage management 2 

Pata में लागत वसुली 0: 039 3 
Efficiency in redressal of customer complaints 2% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता epee 400 40 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 22:02 be 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400 ~=SCOLSttS*«t 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार tp a t00 {00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 


Zz 
> 
Zz 
> 


z 
> 


Zz 


is % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 408 09) 
Extent of segregation of municipal solid waste 9% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Te: 5 400.0% 400 400 
Extent of municipal solid waste recovered रे 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 4066 2208 _ 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का centers निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah eas 2 


Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges कै हे 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता | ४ ।| 4; 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 232 
वर्षा जल जलोट्सारण तंत्र की लंब IDOL 44. 45 
Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2886 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lailunga District :Raigarh Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 
जल VERT कनेक्शन का विस्तार 


प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता tsp lped di 

Extent of metering of water connections 400.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार है 

Extent of non revenue water (NRW) 

जल प्रदाय की aera 240०७ | ० | ९० | 
जल प्रदाय की निरंतरता “9008 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 7 | 9 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eal 

a जल 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


शौचालयों की उपलब्धता 00.0% 


Collection efficiency of sewage network 
Aa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


400.0% 


00.0% 


25 [प्रशोधित मल जल की 400.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% |. 7 ६ 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management ee अं 
2 सिवरेज में लागत वसुल्री 22476: 

Efficiency in redressal of customer complaints 807 | 586 | 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता een 

Pata में लागत वसुली की 0:00 NB ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


34... [Household level coverage of solid waste management services to «=COté<d*«K 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार हट 
of 
शहरी ठोस HORNE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
to t00 
3.4... [Extent of municipal solid waste recovered oo | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste मा 
ः शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान adie 
z =| 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 7 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की arate ४ | 3 | 
Efficiency in collection of SWM charges 5 - 
Soe कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 
4.2 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जत्न जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


0.0% 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lakhanpur District :Surguja Nagar Panchayat 


| स्ताांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 20222 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections ¥ sté‘(i‘i”;;S*té=<«é‘«~=S8 
.) जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार i080 nF pe 

Per capita supply of water 
(2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 94722 2 mae 

Extent of metering of water connections 9%, NA 
43 जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Ie be Ne 


Extent of non revenue water (NRW) 


I4 |गैर राजस्व जल्न की मात्रा 


Continuity of water supply 


8 83: 24 hours 


जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ie 
7 Quality of water supplied 00.0% 97 


प्रदाय जल की गुण 


Cost recovery in water supply services 400.0% 
है जल प्रदाय में लागत वसुली : 
+ Efficiency in collection of water supply - related charges ८ 40 
| 79 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 99:22 = 40 


= 
00 
93 ~o No 
a a oo 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets % 
2.7  |शौचालरयों की उपलब्धता (00.0% 700 
Coverage of Septage/waste water network services 
22 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 400.0% | t00 | 00 
3 Collection efficiency of sewage network ४ 
2.3 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00070 20 NA NA 


3 
Adequacy of sewage treatment capacity 7" ae 
2.4  |मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ne bb Ne 
Quality of sewage treatment Ne 

2.5 प्रशोधित मल जल की गण 00.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage % 
५ प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA 
Extent of cost recovery in sewage management हा 
27 aaa में त्रागत वसूल eda! है 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता | 


oO 
wo 


2 
2 
2 


= 
‘ | | * ** i 


NA 
00 400 


Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 4000 228 ey H08 


33. [Extent of segregation of municipal solid waste re 400 | t00 | 00 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oun dd | 0 | 9 


Efficiency in collection of SWM charges के 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की pas 20:07 कद 
STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की oe 
4.2 _ |!ncidence of water logging/flooding 0.0% Ea a 

जल भराव के क्षेत्र : 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


80.0% 


00.0% 


(00.0% 


~s 


2.6 
a 
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9 
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3.2 
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N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Lawan District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वः 2 ne लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
jd oe ante run otnel | oe | & | 
ay 3 Retr aus se) 


.5 जल vers की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.6 85 | _& | 


7 Quality of water supplied 00 | 00 | 00 


Cost recovery in water supply services ५ 39 
जल प्रदाय में लागत वसुली ee 54 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 58 
है जल प्रदाय में लागत Agen की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 


Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
प्रशोधित मल जल के पु की 

Extent of cost recovery in sewage management 

fata में लागत वसुली 00.0% किए ee ॥ 2 | 


Efficiency in redressal of customer complaints % 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aoe 00 00 


Efficiency in collection of sewage charges % 
' सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता eat Me Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 4 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ate 


न 
Efficiency of collection of municipal solid waste ee | [0 | 
oe शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 3224 a0 


Extent of segregation of municipal solid waste % 

Cr ठोस HUTTE कचरे का Yes ee une 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 

: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 208 00 


Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 400.0% 23 24 


Efficiency in redressal of customer complaints of 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ooo | 00 ue im 


Efficiency in collection of SWM charges 
3.8 ठोस कचरा प्रवंधन में लागत वसूली की pels ee aS 
STORM WATER DRAINAGE हि 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
Incidence of water logging/flooding 2 
* जल भराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Lormi District :Mungeli Nagar Panchayat 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वत् 2 Psa लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


हि 


% 
4 Servers कनेक्शन का विस्तार one | we | 
Per capita supply of water 435 Ipod 
.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 Ipcd 49 20 
3 __ [Extent of metering of water connections 
3 | servers कनेक्शर्नों के मीटरीकरण की विस्तार eee be Ne 
Extent of non revenue water (NRW) 2% 
गैर राजस्व जल की मात्रा 2004 6 38 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 4822 | so | so | = 
Efficiency in redressal of customer complaints ‘ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता beds (902 | 00 00 
ee ee supplied 400.0% 400 | 0 00 
Cost recovery in water supply services 9% 
ex जल प्रदाय में ल्रागत Tah /00:0% a ze 
Efficiency in collection of water supply - related charges 5 + 
.9 जन प्रदाय में ana ae bi ah 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 400. 0% | 00 00 400 


शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता a 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता nn? NA 
Quality of sewage treatment 7 

प्रशोधित मल जल की गुण ee NA NA 


00.0% 


z = 
: 
z 

: 


= 
> 


2.2 
2.3 
2.4 
2.5 


ho 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत age 

Efficiency in redressal of customer complaints 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 4 
ore कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:96 bi 200 


2.6 20.0% NA NA 


2.7 700.0% 4 ae | 
80.0% i00 400 


90.0% NA ) oma | 


No Nb 
© 60 


Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20:90: 400 bey 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ० eae wm 49.2 


Extent of municipal solid waste recovered of 
: शहरी ठोस HUTTE कचरे का पुर्नठपय 90:00 709 400 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
=e शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee | 0 ane 
Extent of cost recovery in SWM services 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता का शिकायतों के निराकरण की pelts Rane | 00 2 | 00 ne 
Efficiency in collection of SWM charges 
Se कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 
है जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


3.4 
3.2 
3.3 
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we 
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90.0% | 59 | 60 


700.0% | 8 |।| 


0.0% | oo 


नी 
to 


2890 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 
((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Magarlod District :Dhamtari Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | व 202 oe | x 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
we आपूर्ति सेवाएं 


4.9 
हि 
4 


2 


Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 

Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की ye 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वस॒ली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल oT TAT 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


00.0% 
35 Ipcd 
400.0% 
20.0% 
24 hours 
80.0% 
00.0% 
400.0% 


90.0% 


33 


35 


| 8४ | 


NA 


ae ae 


00 


Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की गुण् 

Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


00.0% 


00.0% 


Zz 
> 


z 2 
* * | 


Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसल्री 


| ४0० | 0 
शिकायतों 0, 
2.8 उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता ne | ४0 | i, eee = 
Efficiency in collection of sewage charges 0% 
2.9 |सिवरेज में लागत वसूत्री की क्षमता ani NA NA 
| 3 | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
34 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 400 
| ठोस कररा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee 
Efficiency of collection of municipal solid waste 0 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता /00:0% T00 
Extent of segregation of municipal solid waste % 
शहरी ठोस HOVE कचरे ar Ye 400:08 00 
Extent of municipal solid waste recovered 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय aoe 90 i” 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400.0% 00 700 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% | ae 
3.7 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


fox} 
a 


3.8 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


| 4. 
4 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
Incidence of water logging/flooding 


जल भराव के क्षेत्र 


00.0% 


0.0% 


ny 


™N 
~N 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mahasamund District :Mahasamund Nagar Palika 
| ie | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


73 75 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped ee 445 
Extent of metering of water connections कि a 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 22 be 
Extent of non revenue water (NRW) 9 54 
गैर राजस्व wat की मात्रा 20.0% 24 23 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


= 


ae ee 
mB] > 


a 


= 
an 


24 hours 


80.0% 


a 
a 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रठाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT {SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
2-7 (शौचालयों की उपलब्धता bite | | 


4.9 


a 


gs eee : शतक 
24 मल जल के प्रशोधन लमता की पर्यता 400.0% 
25 पिशधित मल जल की गुणवत्ता. 00.0% 

Extent of reuse and recycling of sewage rae 


: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


सिवरेज में लागत वसल्री 400,0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 

5 fata में लागत वसूली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ a 


iio} 


Zz 2 Zz Zz Zz 
> N Ps > नि > 


90.0% 


00.0% 00 00 


wo 
= 


‘ ‘ Rn 8: ॥ Ne | 
iS) ola}; n|o 


00.0% 


wo 


3.3 400.0% 400 | 00 


Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 20278 im | 0 ' 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
शहरी ठोस HOME कचरे का वैज्ञानिक निपटान ONS TG | 00 | 00 
Extent of cost recovery in SWM services i 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 00:0/% (48 a 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 400 | 00 00 
9 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
38 Efficiency in collection of SWM charges @ 58 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


56 
3 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब Ra 
जल भराव के क्षेत्र Oe 


jote ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city: 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


44 


Zz 
| 
No 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Malhar District :Bilaspur Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक | ria | oe | लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRVV) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


700.0% 


35 Iped 


00.0% 


20.0% 


24 hours 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ve 


Quality of sewage treatment 00.0% 
प्रशोधित मल जल की गुण् ait 


Extent of reuse and recycling of sewage 


00.0% 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


Rata में लागत वस्‌ली 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत gaat की क्षमता 90.0% NA NA 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


700.0% 


80.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस HUE कचरे का 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM Services 

(ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 42/708 of 6 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 5 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् meee if sil 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


400.0% 00 700 


00.0% 00 00 


700.0% 00 400 


80.0% 


00.0% 


700.0% 


80.0% 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Mana-Camp District :Raipur Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2292 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Be | | 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व Set की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 


4.0 
94 
Quality of water supplied 
' 43 
Efficiency in collection of water supply - related charges 9% ae 
-3 जल प्रदाय में लागत cael की क्षमता 90.0% oe 2p 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


= 
fh 


ke 
w 


= 


4 


5 
.7 
8 


= 
© 


2.4 


33 % 
22 |मल्न / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee Oe 4 
Collection efficiency of sewage network y an ne 
23 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता JRO" Ne NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 0% 
ate जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00.0% 9५8 NA 
Quality of sewage treatment 400.0% NA NA 


प्रशोधित मल जल की गुण् 
Extent of reuse and recycling of sewage a 

Wie मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा #00 NA a 
Extent of cost recovery in sewage management 

fara में लागत वसुली tC कि = i 


: Nope t 
bh 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 585 | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कर 
Pata में लागत वसुली की क्षमता sl a Ne 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Househoid level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार buds 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye te i908 | t00 | ae 
का 80.0% 00 00 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6; 

aes शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान rp ५) ॥90 

Extent of cost recovery in SWM services 4 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली as a3 = 

Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oO BS 9 
Efficiency in collection of SWM charges 

3.8 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 20:28 38 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल् की निकासी 


40 
Coverage of storm water drainage network a 4 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 400.0% =a ; 
Incidence of water logging/floading 9 

जल भराव के क्षेत्र 0.0 iL. 20. | ie ae =f 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-MandirHasoud District :Raipur Nagar Panchayat 
. पान स्थिति 
ca प्रस्तावित सूचक asics लक्ष्य 2022-23 
{ WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ५ 
4 | oer cere कनेक्शन का विस्तार aD | 5 

Per capita supply of water 
42 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता eae is 2 

Extent of metering of water connections हि ie 
'3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार Aner Eat | NA 
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| Efficiency Pu collection of water supply - related charges ५ 
49 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता soe NA 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शोचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल fata नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल्र जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
'मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता ree 


eee की गुणवत्ता. #00.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 


2. 


(00.0% 


ni ०० ० ० 
o a oS wo No 


9, 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 2008 Mv MA 
Extent of cost recovery in sewage management | 
27 |सिवरेज में लागत वसूली 00.0% 2 3 
Efficiency in redressal of customer complaints oy 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता uo? 700 | 00 | 00 


Efficiency in collection of sewage charges कं 
2.9 lata में लागत वसुल्री की क्षमता ee Me aa 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


wo | s (७ [६० 
Apo] rm [a 


= 
36 See 70248 'M services 00.0% =a 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 74 6 


ठोस कचरा प्रबंधत में लागत की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 


Incidence of water logging/flooding a 
जलन भराव के क्षेत्र one oe 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; करन 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :--Manedragrah District :Koriya 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व ater की मात्रा 


= 


to 


Nagar Palika 


00.0% 
35 Ipcd 
00.0% 


20.0% 


वर्तमान स्थिति 


| बक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की. क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्ता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 

Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नउपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
fata में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
Rata में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कच्रा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
गी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUME कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बस 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
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400.0% 
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00.0% 


00.0% 


00.0% 


80.0% 


00.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 
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वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की 

Incidence of water logging/flooding 

जल Ra & AT 


a 
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400.0% 


0% 


es ( ७ | ७ | wl] wl] ow | ¢ w ७ || NI nN N - 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Maro District :Bemetara Nagar Panchayat 


मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक 2024-22 | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 


4.3 Extent of metering of water connections 400.0% 
: 'जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ie 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


गैर राजस्व जल की मात्रा 


700.0% 


~s 
oO 


4.2 


> 
z 
> 


Continuity of water supply 
ara Ware की निरंतरता 24 hours 
46 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 
Quality of water supplied e 
Cost recovery in water supply services 6 
| 8 | जल प्रदाय में लागत 700.0% 
iency inc 


Te वसूली 
Effici in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ate 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल प्रबधन 
Coverage of toilets हु 
शौचालयों की उपलब्धता Te 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता pate 


Collection efficiency of sewage network 
; मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
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तन 


| ७०2 है  ए = 
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oo N w a > 
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50 52 


= 
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00.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
हि प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ee 


Rata में लागत वसूली 46068 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oe 
Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


3 Household level coverage of solid waste management services 00.0% 
: Se कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार na 


00.0% 


2.7 
90.0% 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 00.0% 
‘ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण ipa 


ee दी कम waste recovered 3070% 
a 


peal 
al 
es) 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ie 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली es 
3 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pees 
Efficiency in collection of SWM charges 5 i 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली की क्षमता 90:20 zo 


wl ow 
a | ® 


3.5 
3.6 
7 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब eee 96 Us 
Incidence of water logging/flooding a awe 
जल भराव के क्षेत्र One a जन 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2897 


((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Mungeli District :Mungeli Nagar Palika 


| aa. | प्रस्तावित सूचक | rie | as लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
wet आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 

44 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार sas 82 af 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 23002 (2 40 

4.3 Extent of metering of water connections 400.0% NA NA 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRVV) a 
गैर ees जल की मात्रा 20.0% 48 48 


ontinuity of water supply 
‘5 _ जल प्रदाय की निरंतरता en HOuls = 0 | 6६५० | ० 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% | | =a 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 


00.0% | | | ४ !| 


Cost recovery in water supply services " 
8 जल प्रदाय में लागत 00.0% ॥4 45 


Efficiency in collection of water supply - related charges 4 


0, 
i 49 _|जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता 22028 ai we 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fal जल प्रबंधन 


23 net jest NA 
pisses (oleae tee eed NA 
aera 200% 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 


Efficiency in redressal of customer compiaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2.8 | 
Efficiency in collection of sewage charges of wae fd का 
Rata में लागत वसूली की क्षमता bias ua uM 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


3. ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00.0% 400 00 
ope ००% ७ 0 
4 ठोस HORE कचरे का पुर्नठपय 400 400 
35 % ।०_| 6०७ | 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TA 

STORM WATER DRAINAGE 


Extent of cost recovery in SWM services 9% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 02202 lt Me 


| * | वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 23 45 
: वर्ष HSA जलोत्सारण तंत्र की लंब 

Incidence of water logging/flooding > ; 


जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nagari District :Dhamtari Nagar Panchayat 
WATER SUPPLY SERVICES 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | bee स्थिति लक्ष्य 2022-23 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections ही 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400.0% 37 
व्यक्ति जल की उपलब्धता 735 Iped 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कतेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply pe 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 3.0 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता डर 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
; मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता ° 

Quality of sewage treatment हि 

2.5 प्रशोधित ae aa की ne 

3, _ |Househoid level coverage of solid waste management services 400.0% 406 6» — 408 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार i 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 5 


मल्र जल प्रबंधन 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Cost recovery in water supply services a 
जल प्रदाय में लागत ee 
4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता saa 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

: 700 i00 

Coverage of Septage/waste water network services हा 

मल / मल्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता TRO 400 | 0 m0 

Collection efficiency of sewage network 

Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 

प्रशोधित Het जत्र के पूर्नठपयोग की मात्रा ध 

Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 

‘9 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता _ 

Efficiency in collection of sewage charges 2 
सिवरेज में लागत वसूलत्री की क्षमता 20.0% 

Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का YAH 
Extent of municipal solid waste recovered 


Extent of cost recovery in SWM services 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 400.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 88. | lo 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत बस 

STORM WATER DRAINAGE 
es वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


3.8 


. . 0, 
4. last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 9220 
Incidence of water logging/flooding of 
4.2 [जलन भराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Nai-Ledri District :Koriya Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | ari | वर्त 2 न लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार pa 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Ase 7060 

Extent of metering of water connections 400.0% 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ag 
Extent of non revenue water (NRW) 

(4 useage की मात्रा 200% 
Continuity of water supply 

d जल प्रदाय की निरंतरता aa hours 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ane 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण् 98020 

Cost recovery in water supply services 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
4.9 [Sa प्रदाय में लागत aon की क्षमता 20:0 /8 li 
. |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


N 


.4 
4.2 
.3 


Zz 
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7 मल्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ५ 
24 ।|शौचात्रयों की उपतब्धता 400.0% | 0 | 0 400 
22 Coverage of Septage/waste water network services Fontes a 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुए 

Extent of reuse and recycling of sewage 


2.6 [प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


700.0% 


Zz 
> 
Zz 
> 


700.0% 


७ | ० 
b w 


2.5 00.0% 


z 
> 
z 
* 


बट 
> 
Zz 
> 


Extent of cost recovery in sewage management 


Zz 
Zz 
> 


2.7 [सिवरेज में लागत वस | 2 
29 [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Papa 
Efficiency in collection of sewage charges of NA 
2.9  सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता one Nh Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee | 0 de | 00 09, 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 400: 928 | 00 on au 
Extent of segregation of municipal solid waste | 00 
3.3 शहरी ठोस HUE कचरे का पथ्थकरण० (४0222 
3 Extent of municipal solid waste recovered ढे 
34 सही ठोस अधि कबरे ga 80.0% 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 460 
ee शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 42002. (५ a 
Extent of cost recovery in SWM services 5 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah 2072 6 


Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता epee 0 | | 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 75 76 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teh की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 64 
*___वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की लंब् (78020 20 है; | | 


Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षैत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a} A 
hel a 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narayanpur District :Narayanpur Nagar Palika 


| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक onto? लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections of 

vs जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ees oe 3 
Per capita supply of water 435 Iped 

-2 0 [प्रति cats aa की उपलब्धता ee [000 is if 
Extent of metering of water connections 

43 0 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार WORE ४49 


a 


Extent of non revenue water (NRW) 

44 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 26 
Continuity of water supply aioe 

5 | Sa प्रदाय की निरंतरता 2800 08 a0 


> Ie) z ~“ on 
Oo > 


co 


Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nae is 90 
bette rupplied 400.0% 400 400 


Cost recovery in water supply services a 
जल प्रदाय में लागत aah AO 0 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 87 
जल प्रदाय में लागत agen की क्षमता oe 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रवधन 


Coverage of toilets 


% 
शौचालयों की उपलब्धता ॥00.2/% 082 430 
Coverage of Septage/waste water network services . 
we / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता NOOO (944 AO 
Collection efficiency of sewage network 400.0% A 


Ad जल Aca की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity ही 
Fal जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 000% 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित Ae जल की गुण 


00.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 


0, 
सिवरेज में लागत वस्‌ AGO Oi 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ne 
Efficiency in collection of sewage charges Ke 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 20:0% NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services है 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ee i” ice 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 20 । 90 
3. [Extent of segregation of municipal solid waste 

33 [शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ प TOO. 902 90 

3 Extent of municipal solid waste recovered 6 

4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पूर्नउपय 00:00 490 
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| * | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 

Incidence of water logging/flooding 

जल भराव के क्षेत्र 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Narharpur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक apie 
WATER SUPPLY SERVICES 
2. eae "0 
ee 8 
जन पद की नि ताली 20 


Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 
Quality of water supplied 

प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 

'जल प्रदाय में लागत वसूली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 39 
जल प्रदाय में लागत वसुली 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

Fa जल प्रबंधन 
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700.0% 


= 
i=] 
o 


700 
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Coverage of toilets 0 
2.7 [शौचातयों की उपलब्धता 22070. ie ne 
Coverage of Septage/waste water network services 2% 
2.2 laa aa निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता (00.0% | wo | 00 | 00 ue 
23 Collection efficiency of sewage network 400.0% NA 


मल जल नेटवर्क की क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 


2.4 00.0% NA 


wo |NIN Nn] |e 
oO 00 032 a 


| 7000 | NA 
| 00% | NA 
0, 
5 पिशोधित मल जल की गु 700.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage Ge 
पे प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ene Me na) . 
Extent of cost recovery in sewage management 2 
2.7 feats में लागत कसर 400.0% q 2 
Efficiency in redressal of customer complaints 80704; 88 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता oh ba bai 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
3- ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार as || oe 700 
Efficiency of collection of municipal solid waste | 0 
a2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Le | 00 ee 
Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ए See 400 +0 
Extent of municipal solid waste recovered दे 
af शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का TST 23248: (322 400 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
3.5 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान QO 700 | 00 my 
36 Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 42 45 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network é 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 00:02 2 
Incidence of water logging/flooding 9% 

जल भराव के क्षेत्र 9.0% 


OQ) © 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :--Nawagarh District :Bemetara Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | saber! | er 2022-23 | 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल्र आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 000% जिक el 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 22 
Per capita supply of water 435 Ipod 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता poole ae 
Extent of metering of water connections Woaro% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार के 
Extent of non revenue water (NRW) 43 
गैर राजस्व जल की मात्रा atc हर 
Continuity of water supply 24.60 ge 
जल प्रदाय की निरंतरता 2 HOU 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints Pre 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ope 

00.0% 00 00 
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2 


Quality of water supplied 


= = 
0० ™~ 


प्रदाय जल की गुण 
Cost recovery in water supply services ५५ 
जल प्रदाय में लागत वसूली 400.0% a | 

: Efficiency in collection of water supply - related charges » 

8 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90:0% 38 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मलत्र जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 5; 

शौचालयों की उपलब्धता ie Ine (222 
Coverage of Septage/waste water network services ५५ 

मत्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ice 400 

Collection efficiency of sewage network ५५ 

मल जल नेटवर्क की सयह क्षमता 5 

Adequacy of sewage treatment capacity 5, 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता al NA ms 
Quality of sewage treatment 6 

प्रशोधित मत्र जल की गुण desks Ne NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 4 

26 प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 00% pa 
27 Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 44 5 


Rana में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eae 
Efficiency in collection of sewage charges NA 
- सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता nO" NA 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार Eh 
Efficiency of collection of municipal solid waste é 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ue (00 cae 
Extent of segregation of municipal solid waste | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye 90:08 ५03 me 
0, 
ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ ह aa 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 


Extent of municipal solid waste recovered 
Extent of cost recovery in SWM services ० 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल ne & 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
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| | STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network हि 36 
47 lasts जलोत्सारण तंत्र की ae me bi 


५3 
: * 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Nawagarh District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक | aris | है लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ts).leed 


Extent of metering of water connections tea:0% a> ० oN 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार . 

Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व et की मात्रा is 
45 जल प्रदाय की निरंतरता 50005 


4.6 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 600% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
4.7 _ [Quality of water supplied sarge: 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 022 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
“LS जिल प्रदाय में त्रागत वसुत्री की क्षमता sok 
Zz 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 


2.4 [Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यप्नता 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत 00.0% “ 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस्‌ eee 
| 


400.0% 


00.0% 


00.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 


STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हर 
4.0 haat जल जल्ोत्सारण तंत्र की लंब Gee ५ is 
Incidence of water logging/flooding 9% 
जल भराव के क्षेत्र ००% | ०९0९ | ०"? | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Naya Baradwar District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


202-22 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार Ne 


Per capita supply of water 

4-2 पति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता 35 ied 0 

3 Extent of metering of water connections हि 
43 loa प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:09 
गैर राजस्व जल की मात्रा aun 26 2] 
जल प्रदाय की निरंतरता eels ve 20 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pi 
Quality of water supplied 3 
Cost recovery in water supply services é 
aa प्रदाय में लागत वसल्ली 00.0% 45 १6 


Efficiency in collection of water supply - related charges की ‘ 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 200% हु a 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता he 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण् Hee 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा arg 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
i सिवरेज में लागत वसुली 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 6 
सिवरेज में लागत वसुल्री की क्षमता 07076 


| ३ | SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का ४ 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत ayer pe 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
‘ उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


: हि न 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Ta की क्षमता ares 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network a | 8 | ०५ 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब wu re a 
a ee आह 


i o 


॥4 
4.5 
.6 
7 

8 


400.0% 


2.4 


2.5 


400.0% 


80.0% 


3. 


3.2 


3.3 


3.4 


3.5 700.0% 


3.6 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
*““ [जल भराव के क्षेत्र ics 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pakhanjur District :UttarBastarKanker Nagar Panchayat 
| am. | प्रस्तावित सूचक | aris | वः 202 eae | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


= 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
Sava कनेक्शन का विस्तार 700.0% i0 
Per capita supply of water 
4.2 0 [प्रति व्यक्ति जत्र की उपलब्धता ॥359८0 59 


हे जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
ह गैर राजस्व जल की मात्रा 


Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत जी की क्षमता 
00.0% 


700 


700 


= 
eo 


= 
oO 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00.0% 
sey eden ४ 
प्रशोधित मल जल की गुणवत्ता NA 

26: धिशाधित अल जल Soe are A 


N 
= 


| 0 00 


= 
[=] 
Oo 


nN 
LS) 


| 0 00 


=y 
[=] 
i=) 


i) 
नी 


>> 
an 


No 


Zz 


sl 
Zz Zz Zz 


Extent of cost recovery in sewage management of 

सिवरेज में लागत वस॒ली 400:0/6 
Efficiency in redressal of customer complaints 6 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता cae | 
Efficiency in collection of sewage charges 

Pata में लागत वसुल्री की क्षमता moe Ms be 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ९५ 

- 37 (ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2 aoe fe0 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता E 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ Os 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस HOWE कचरे का पु pecs 

है शहरी ठोस HOES कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 


Extent of cost recovery in SWM services 7 
36 ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत Tah (eee 
Efficiency in redressal of customer complaints 


3 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eo 8 
Efficiency in collection of SWM charges é 

3-8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 90:00 
STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
4. [वर्षा aa जलोल्सारण तंत्र की लंब 02 070 #0 
Incidence of water logging/flooding 0.0% 
; जल भराव के क्षेत्र ease 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Palari District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | ss 20 abies लक्ष्य 2022-23 


00.0% 
Per capita supply of water 435 9००४ 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 20028 (४ कै 9 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 4000 ns NS 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा aie 
Continuity of water supply 
जल्न Ware की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल ए 


Cost recovery in water supply services A 

'जल प्रदाय में लागत 400.0% 40 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ३ 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
Set प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 


= 
Le) 


24 hours 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल्र / a निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
He जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


hp a) aftoafadoa = 
nN oO fo] a b w = 


N 
w 


N 
aN 


Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल जल की 00.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
* प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Extent of cost recovery in sewage management 5 | ६6६ |! 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ° 
Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
feats में लागत की क्षमता ° 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार पु 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOVE कचरे की संकलन क्षमता ‘ 


Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण nies 


wo 
(3 


9) 


w 


7 


ies) 
00 


‘ ‘ COE ee yee et ‘ 
a] BR 


जी करे 
Ne) = 


Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस HOVE कचरे HI FASTA oe 
Extent of cost recovery in SWM services ° 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत we 
शिकायतों 0, 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता See | _& | 
Efficiency in collection of SWM charges 
STORM WATER DRAINAGE j 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network हि 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की Ie a a6 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


Extent of scientific disposal of muricipal solid waste ५ 
शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान te 0 ve we 
Efficiency in redressal of customer complaints 
7 कर 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता sata ej -2 
Incidence of water logging/flooding of 
जल भराव के क्षैत्र noe ee ०४] ae 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pali District :Korba Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक 


Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 3 
20 प्रति व्यक्त जलन की उपलब्धता ise:lped 
Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ks 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 


.3 


4.5 Continuity of water supply 
: जल प्रदाय की निरंतरता 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 


24 hours 


700.0% 


Cost recovery in water supply services 7 
जल प्रदाय में लागत aah 00.0% 20 


23 
| Efficiency in collection of water supply - related charges 72 
- .9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% a ve 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
शौचालयों की उपलब्धता ie 400 00 
Coverage of Septage/waste water network services ९५ 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता {000% 2008 ae 
Collection efficiency of sewage network ५ 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eee ms 
A 


Adequacy of sewage treatment capacity 3 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता eRe 2 
Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित मल जल की गुण ipa Oe NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 
Ea प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा baa Nn NA 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
सिवरेज में लागत वसुली 00.0% 
3.2 


.8 


| 5४ | 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | 00 00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pas 
Efficiency in collection of sewage charges i 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता Mani be 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of Municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 48५ 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HOWE कचरे का eee 
Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ps 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste कै 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teoh 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


| 4 | F 
Incidence of water logging/flooding 7 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


700.0% 
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((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | कि ss गन स्वत लक्ष्य 2022-23 


za WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
4-7 जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ७8 
Per capita supply of water 435 Iped 
42 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 92:64 
Extent of metering of water connections हर 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:98 NA 
Extent of non revenue water (NRW) 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% a 
Continuity of water supply oa pone 
5 जल प्रदाय की निरंतरता enous 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aug 
Quality of water supplied 
4.7 प्रदाय जन की गए 400.0% | 0 
Cost recovery in water supply services 
'8 |जल प्रदाय में लागत वस॒ली 00.0% 
4.9 Efficiency an collection of water supply - related charges 90.0% 
: जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता me 
es . |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 


Coverage of toilets é 
2.7  |शौचालयों की उपल्रब्धता i000 99 (268 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल fasta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Zz 
> 


ive] N 60 fon] 
a LS) = ~“ 


= 
3 
Qo 


sf 
a] 


2.2 700 700 


Collection efficiency of sewage network 9% a ee 

23 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता eid Me NA 
Adequacy of sewage treatment capacity us सी 

24 अल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता व NA Me 
Quality of sewage treatment 0f 

2.5 प्रशोधित Har जल की TO 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 5 

26 (प्रशोध्वित ae जल के पूर्नठपयोग की मात्रा dk isos ats 
Extent of cost recovery in sewage management 0% 

2.7 सिवरेज में लागत वसल्ली 700.0% 4 
Efficiency in redressal of customer complaints हर wa 

28 >पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ical 3 i 
Efficiency in collection of sewage charges 4 

29 lato में लागत age की क्षमता 90.0% me NA 

rs SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 5 

3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:00 £00 8 
Efficiency of collection of municipal solid waste ‘ 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 700.0% Age 700 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

3.3 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 00.0% (22 700 

3.4 80.0% 400 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस Hose कचरे का वैज्ञानिक लिपटान 


3.5 
Extent of cost recovery in SWM services ५; 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली Oe 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 0024 Be 
3.8 


= 
i=] 
= 


400.0% 0 


प्> 


ho = 
o 
= 


8 


8 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल्न की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


| at | A 
Incidence of water logging/flooding 6 
जल भराव के क्षेत्र 2028 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pandatarai District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


2024-22 लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
42 Per capita supply of water 
, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 


जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा wa 
Continuity of water supply Sears 
जल प्रदाय की निरंतरता ee nous 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ei 

Quality of water supplied A 

प्रदाय जल की गुण 00.0% 


Cost recovery in water supply services 

Be प्रदाय में लागत Tah is 08 
Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services é 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता IO. 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ee 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता rks 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 


00.0% 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
ara में लागत वसुली की क्षमता ५ ee 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ne 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ae 
k 00 


Ext 00.0% q 


Q 

Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस HUE कचरे का पु 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒ली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल्न की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल्न जलोल्सारण तंत्र की Gis 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


80. 


* 
a 
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(45ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Parpondi District :Bemetara Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | वर्त 2 02 ae लक्ष्य 2022-23 


| am. | 
4 WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार vy | # 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार oe a 58 
Per capita supply of water 
4.2 प्रति व्यक्ति जल की उपल्रब्धता 435 Iped 49 20 
Extent of metering of water connections wa |. .  & 
43 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:02 Me nh 
Extent of non revenue water (NRW) है >8 
गैर राजस्व जल की मात्रा हि 28 a 
2 


4 Continuity of water supply 


जल vera की निरंतरता 24 hours 


{ Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 9 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता le 


: : 
Quality of water supplied 
r 


Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में ce ae is fe 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूल 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


= 
o 


90.0% 


nN 
a : : 


Coverage of toilets 400 
; शौचालयों की उपलब्धता 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 400 
& मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
23 अल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 30), NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्ता bes a 
Quality of sewage treatment 
25 प्रशोधित मत्र जत्र की गुण् ais Ne 
27 Extent of cost recovery in sewage management | 5 | | ६ | 
5 सिवरेज में लागत वसुली 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 400 | 0 00 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


w ] < wo ७ 
w = © 


a 0, 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00/0% 300 | | id 
Efficiency of collection of municipal solid waste 5 

32 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकत्नन क्षमता aris 408 | 0 | ag 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

5 शहरी ठोस HUE कचरे का पु ० ode i | t00 | a 


Extent of municipal solid waste recovered ‘ 
= शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय pee ie | 00 08 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 

3.5 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 20030 284 | 0 90 
Extent of cost recovery in SWM services é 

3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल ene “6 ef 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 94 | _४ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe 


wo 
~™ 


wo 
00 


” 90.0% 56 57 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब (once a ८ ॥ =a 
; Stet भराव के क्षेत्र 0:07 ae ae | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


ने & ( w 
be | ao 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Patan District :Durg Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक arte | 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जलन प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

'जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


700.0% 


35 Iped 


700.0% 


20.0% 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Cost recovery in water supply services ५ 
जल प्रदाय में त्रागत वसूल 00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

'जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मत्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 
मल्र / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

Fal जल लेटवर्क की संग्रह क्षमता 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 


2. 00.0% 


Nh 


700.0% 


wo 


00.0% 


00.0% 


; ; 
= Qo 
न Red 
a nN 


णा।| >> 
| 


लक्ष्य 2022-23 


° 


= 
i=] 
oa 


400 


| 400 00 


Zz 
* 


Zz 
> 


Quality of sewage treatment 


Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 


सिवरेज में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिबरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


ND 


! NyN 
a}ln | oo 


N 
(ce) 


90.0% 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 00.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता cage 
3 Extent of segregation of municipal solid waste ९८ 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ० ACCS 
Extent of municipal solid waste recovered _ 
oA गी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y BO 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान nea 


E _ 
a 
as 
Q 
Qo 
Sg 
x 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ana 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network i 


w | w ] w | oo 
00 NI o a 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THA ae 


50 


incidence of water logging/flooding 
we भराव के क्षेत्र 


Pa 
iy 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


; * 


Zz 
> 


Zz 
> 


700 


=z 
: 


| 00 00 


= 
oO 


0 


400 


= 
i=] 
ao 


700 


5. 


Ny 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathalgaon District :JashpurNagar Nagar Panchayat 
| aa. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | रत 202 ae लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES i 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
Se प्रदाय कनेक्शन का विस्तार IO 3] ie 
Per capita supply of water 
प्रति cane oral की उपलब्धता ineilped 46 Le 
4.3 Extent of metering of water connections NA NA 
; जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
Continuity of water supply 
.5 जल vara की निरंतरता 24 hours 7.0 7.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 
4.6  lsostcmr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता le at | 98 | 
Quality of water supplied i 
V7 प्रदाय wat की 700.0% 700 400 
Efficiency in collection of water supply - related charges | 9४ | 
449 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता ६4% at 


ee | . |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्र जल प्रबंधन 


Coverage of toilets ; 
2.) | शौचातयों की उपलब्धता 00.0% 00 400 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


मल aol नेटवर्क की संग्रह क्षमता peu 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता india 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा aes 
सिवरेज में लागत aah oF 


Efficiency in redressal of customer complaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poe uk a 


Efficiency in collection of sewage charges %, 
सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता one Me ws 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services हे 

ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार eee | 0 | © £00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
etl ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 


Extent of segregation of municipal solid waste 


* 


700.0% 


= 
= 
oO 
= 
[=] 
ao 


N 
i) 


z 
> 
Zz 
> 


Zz 
p> 
Zz 
> 


Zz 
> 
2 
> 


2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
27 
2.8 


Le) 


o 


an Zz 
Zz 


3.4 
3.2 00.0% 700 700 


3.3 00.0% 00 | 00 00 


शहरी ठोस अपपषिष्ट कचरे का Ye 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 


3.4 80.0% 00 | t00 | 00 


35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस HOVE कचरे का वैज्ञानिक निपटान at 


Extent of cost recovery in SWM services ५; 
; ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली eee ie i8 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oo. 700 
Efficiency in collection of SWM charges मु 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत THAN की क्षमता 8 23 35 


wo 
o 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ae ee eee a 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब ton? oe 

pede लिख कक 
जल भराव के क्षेत्र a e 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pathariya District :Mungeli Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक Fara augizoe लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


: 
: 
| $5 | 
8 


E है 


2 
Continuity of water supply 
| so | 
Efficiency in redressal of customer complaints | $ | 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 2 
Quality of water supplied 8 
प्रदाय जल की 
Cost recovery in wate 


जल प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 


4. 
.2 
.3 
.4 
4.5 
.6 
.7 


00.0% 


r supply services 400.0% 23 


= 
00 


.9 जल प्रदाय में anna वसुल्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल्र जल TAT 

Coverage of toilets 7 
2.4 |शौचालयों की उपलब्धता wees | tm 2 be 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% | 0 00 400 


wat / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network हर || जगह 
2. Ae जल नेटवर्क की संग्रह् क्षमता 490:0%# NA NA 

Adequacy of sewage treatment capacity हा 
2.4 |मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता us wm MS 

Quality of sewage treatment NA 
2:5. ls shea मल जल की गए 400.0% NA NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


| 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressai of customer complaints 


शिकायतों 0, 

2.8 जपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae | we | 
Efficiency in collection of sewage charges 5 

2.9  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता wie Me ay 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


[० | ७ 
™ Oo 


Pa | ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level eee of solid waste management services 
: : ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
Efficiency of collection of municipal solid waste 6 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता LOO | 00 o | 00 00 
3 Extent of segregation of municipal solid waste i | 0 
3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का ० Leone 302 
Extent of municipal solid waste recovered of 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 80:0% | 00 09 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste é 
35 (शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान t00-0% 20 पड 
Extent of cost recovery in SWM services 3 
3.5 laaaan प्रबंधन में लागत वसुल्र aes bi a 
Efficiency in redressal of customer complaints % 
37 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता BOD [| we | 0 00 
Efficiency in collection of SWM charges 6 हु 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में anna वसुत्री की क्षमता 22262 33 a 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


a 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब aes 

42 _ ||ncidence of water logging/flooding fae i 
जल भराव के क्षेत्र me 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore vaiue of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pendra District :Bilaspur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | erie वर्त 202 लि लक्ष्य 2022-23 


| am. | क्र 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


rae resid | ७ | ७0 
E 


qi 

Efficiency in redressal of customer complaints ०, 
4.6 | उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene | | 98 
7 Quality sabia supplied 400.0% 


78 ।जल्न प्रदाय में लागत cept 400.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
wa प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
2.7 | शौचालयों की उपलब्धता (00:20 
22 overage of Septage/waste water network services an शी 5 0 - +409 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता हर 
Collection efficiency of sewage network sik 
2.3 Aa जल नेटवर्क की Fas क्षमता 00.0% 
24 [मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 92222 


Quality of sewage treatment sai 
25 [प्रशोधित मल जल की 00.0% 


26 Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत 
2.8 Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


3.4... [Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400... ee 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ¥ 
3.2 _ Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% | 0०0 | a0 
| शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता है; 
Extent of segregation of municipal solid waste of 
3.3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 0008 
Extent of municipal solid waste recovered 
a शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय aa | 00 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste tp 888 | 00 | i560 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 400.0% a ©6| 22 
‘ वर्षा जत्र जलोत्सारण तंत्र की लंब : 


incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षैत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


0.0% 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pipariya District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


| 


ae लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक pa 
WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 200: 026 53 


Per capita supply of water s 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 7 
गैर राजस्व जल की मात्रा oe 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ates 


Quality of water supplied a 
प्रदाय जल की गए 00.0% 
Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय में लागत वसूली ee 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता की 


4.4 55 


= 
= 
= 


= 


w& > 
N > 


- 
a 


Zz 


24 hours 


00 
~ 


00 
oo 


57 58 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

He sal नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:08 NA 


Quality of sewage treatment 9 
प्रशोधित मल जल की 2 400.0% NA 
20.0% NA 


00.0% 


700.0% 00 400 


700.0% 400 


400.0% NA 


NA 

NA 

[eae आह, | 

ae oe 
3 ae | 


Efficiency in redressal of customer compiaints 3 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता eka nee i090 


Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत Tah की क्षमता ee Ne Ne 
400 


ed 
00 


i] 


w = ce] 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार कु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान mer 
Extent of cost recovery in SWM services 


. a i% 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 00.0% 

3 Efficiency in redressal of customer complaints a 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

38 ॥ठोस कचरा प्रबंधन में ल्ञागत बसुली की क्षमता 90.0% 29 30 


STORM WATER DRAINAGE : 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 

वर्षा अल जलोत्सारण तंत्र की लंब (02228 ४ | se 
Incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pithora District :Mahasamund Nagar Panchayat 


| erie | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 502:22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 
 Garvera कनेक्शन का विस्तार ICO oe #2 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता Abilped 00 
3 Extent of metering of water connections 6 
‘3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार one Me 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा eve 
Continuity of water supply 
5 जलन प्रदाय की निरंतरता ef hours oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
7.6 | scetan की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00.04 ia 
eee woos | tw | t00 
Cost recovery in water supply services 
4.8 aa प्रदाय में लागत वसल्री 00.0% 8 
Efficiency ‘ae collection of water supply - related charges 90.0% 53° 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ee 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


= 
oO 
= 


nN N a z 
is) o o > 


मलत्र जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता (000% 222 22 
Coverage of Septage/waste water network services 6 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 22 5 ie 400 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 

मल जल नेटवर्क Ht He क्षमता as 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता er Tate 


है जल, 00.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage 3 
प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
सिवरेज में लागत वसुल्र 00.0% 
8 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ४ 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत agelt की क्षमता at 


ao 


Zz Zz z Zz 
; | * + + 


79 
NA 


zl/o]/./z/zilzi2z 
> B/S|s | 5 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ai 

Efficiency of collection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता igo =a a hiss 
Extent of segregation of municipal solid waste é 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण f00-08 | 00 0 a 


Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपयोग् ue 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान uae 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


=] 
o 


= 
QoQ 
oOo 


00.0% 


= 
Ns 


80.0% 


02 
nh 


= 

o 
S| 69 
a 


Coverage of storm water drainage network a 20 
वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब (00:00 Ig 20 
Incidence of water logging/flooding 0.0% ee ey ee ॥| 
जल भराव के क्षेत्र ous 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Pratappur District :Surajpur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जलन आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


435 Iped 


z 
> 
> 


~™ 
~~ 
sl 
५0 


400.0% 


02 


24 hours 


fos} 
a 


wo} 35 

Se a) 
N 
ol|Nn 


700.0% 


Cost recovery in water supply services 
'जल प्रदाय में लागत वसूली 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
. |WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Ae जल प्रबंधन 


! 
; शौचालयों की उपलब्धता 

z 
: aa / मत्र निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

23 Collection efficiency of sewage network 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 

Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


* 
= Ny 
~ = 
Nw w 


2 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ ० 
Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
3.5 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


ee te 0 | os 
44 [वर्षा sa जलोत्सारण तंत्र की ae 000% ee 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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({5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Premnagar District :Surajpur 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


A sleet प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
4.2 Per capita supply of water 
; प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
4 Extent of non revenue water (NRW) 
: गैर राजस्व जल की मात्रा 
5 Continuity of water supply 
; जल vere की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
7 Quality of water supplied 
९ प्रदाय जल की गुण् 
4.8 Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत 
|. 4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
‘ जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Far जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of SeptageAwaste water network services 
मल / मल fasta नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Collection efficiency of sewage network 


Adequacy of sewage treatment capacity 
& मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

; प्रशोधित मल जल की गुण 
2.6 Extent of reuse and recycling of sewage 


प्रशोधित मल जल्ल के पुर्नठपयोग की मात्रा 


Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 


लक्ष्य 2022-23 


00.0% 


4 


5 


99 
4 
gs 
x 
© 
5 


400.0% | 00 00 


00.0% 


90.0% 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


00.0% 


20.0% 


Extent of cost recovery in sewage management 
Rata में लागत वसुल 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 


Raa Favre वसुली की क्षमता 


| 


2.8 


2.9 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 


७ ०७०० ७० ४०७ 
on - w Nn > 


37 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 

3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Fe 

34 Extent of municipal solid waste recovered 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ 

35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

3.6 Extent of cost recovery in SWM services 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

37 Efficiency in redressal of customer complaints 
2 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

3.8 Efficiency in collection of SWM charges 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब 
incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र 


न 
an 


> 
N 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


प्र 
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w 
i=) 


जल प्रदाय की निरंतरता 26 hours 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 

: प्रदाय जल की गुण् 


80.0% 


50 
co 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Pusaur District :Raigarh Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | eae a स्थिति 
| am | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
| | WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ५५ 63 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार aoe ee o 
Per capita supply of water 

4.2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 32200) हक 746 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 3.0 


400.0% 700 700 


ND 
oo 


= = 
00 त्च 


Cost recovery in water supply services 
: जल प्रदाय में लागत ae ag Ee 
Efficiency in collection of water supply - related charges ea ani | 5४ | Ba 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता yen 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


= 
o 


Ny 
७ a ‘ 


400.0% 700 00 


nN 


00.0% 00 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 7 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Jou NA 


Adequacy of sewage treatment capacity é 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 400.0% NA 
Quality of sewage treatment A 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् 700.0% NA. 
Extent of reuse and recycling of sewage दें 

के की 20.0% NA 


Extent of cost recovery in sewage management 


2.3 


Zz 
P 


Zz 
> 


Zz 
> 


2.4 
2.5 
2.6 


© Zz 


27 |सिवरेज में लागत aaah Pa 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 3 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of sewage charges 3 
29 [सिवरेज में लागत वसुत्री की क्षमता 20220 Nt 
3 SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services ‘ 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार TD. la | 00 00 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 6 
री ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान TORO {00 | 00 | 00 
Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूल 2200 20 34 ot 
3 Efficiency in redressal of customer complaints " 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 83 
Efficiency in collection of SWM charges का 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 80.0% 47 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
| वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 
जल भराव के क्षेत्र 0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rahaud District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 
| _स्तरांक | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 | कक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 9, 7 बकाछ 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:02 ie 2 
Per capita supply of water | 55 | 
4-2 0 [प्रति व्यक्ति जत्न की उपलब्धता ee id 
Extent of metering of water connections 7 (5 
:3 Sauer कन्नेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 00:00 20 Ne 253 
Extent of non revenue water (NRW) है a8 
(4 गैर राजस्व जल की मात्रा 200% ae 3? 
Continuity of water supply patie 
'जल vara की निरंतरता Paes =e a 
Efficiency in redressal of customer complaints है | ५४५ | 
4.6 | scatramr की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 00:07 | ४5 | 
Cost recovery in water supply services ५८ oe 
oar प्रदाय में लागत वसली 400.0% 25 26 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
| 49 जल प्रदाय में लागत वसली की क्षमता oe = mi 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Aa Het WaT 
Coverage of toilets of 
fer की उपलब्धता t000% tc 
Coverage of Septage/waste water network services of 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता HOO | 00 a0 | 00 eo 
Collection efficiency of sewage network 5 
2.3 मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता "2279. /0 NS Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity 3 
24 laa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 400:0% me NA 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मत्र जल की गुण् = be 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
2.0 प्रशोधित मत्र जल के प्‌ की मात्रा ००५ NE oe 
Extent of cost recovery in sewage management 2% 
27 lata a लागत वसुल aod f 
Efficiency in redressal of customer complaints 5 
2.8 |उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता poor 200 #00 
Efficiency in collection of sewage charges 9% 
2.9  |सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता wee NA Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 56 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00:0:% | m0 | ०० 490 
3.2 | 0 00 00 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ay 


3.3 00.0% | 00 00 | 00 00 
Extent of municipal solid waste recovered 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
; ff Ste अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 90708 
Extent of cost recovery in SWM services 
3.6 laa कचरा प्रबंधन में लागत वसल्री Ne 
37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ve 
3.8 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन A लागत वसुली की क्षमता iis 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


| $ | 
Coverage of storm water drainage network मु ag 
| at | वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब es oe =a 
जल भराव के क्षेत्र oe a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Raigarh District :Raigarh Municipal Corporation 
| am प्रस्तावित सूचक | ris | i »02 oe लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 400.0% 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ete 


Per capita supply of water abu 
2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता p35 hoe i Ae 
Extent of metering of water connections हा on Ger 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee fe 76 
Extent of non revenue water (NRW) 0% 
गैर राजस्व जल की मात्रा £20:0% = 25 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 4.0 4.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता mati 
Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 700 
Cost recovery in water supply services 20 
i जल प्रदाय में लागत वसूल्री 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 
| 9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 42220 5 ne 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 9% 
2. शौचाल्रयों की उपलब्धता 400.0% | 0 00 400 
Coverage of Septage/waste water network services of 
2.2 मत्र/ मल ota लेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 00: 0 20 420 
Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की क्षमता 2/20 220 Ni 
Adequacy of sewage treatment capacity é 
Aa जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00.0% NA NA 
25 Quality of sewage treatment 400.0% ie 


प्रशोधित मल जल की गुण् ५ 

गत अत न के परे पग arn 

axed 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ps 

| 
32 
a ee | | 

3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 400 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 5 Z 
3.8 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 900% ६4 52 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 0% 47 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 00.0% a7 48 
Incidence of water logging/flooding |) 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Raipur District :Raipur Municipal Corporation 


सूचक | eis | मान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024 -22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 54 Py 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ORS os a 
Per capita supply of water | 899 | 
4.2 प्रति व्यक्ति aa की उपलब्धता 23420 of 
Extent of metering of water connections i a ie: 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार {oe ae My ie 
Extent of non revenue water (NRW) 0%, 
2०% ee | ४ 
4.5 3.0 3.0 
| _$0 | 


Continuity of water supply 
जल vara की निरंतरता AP pos 
Efficiency in redressal of customer complaints 


शिकायतों % 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 80.0% 
Quality of water supplied 3 
प्रदाय जल की ग० 400.0% | ४ | 97 
Cost recovery in water supply services 5 
जल प्रदाय मैं लागत वस॒ली ee a 2 


Coverage of toilets 3 
शौचात्रयों की उपलब्धता AUG 0% ५00 2०2 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 400 


मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 470: ॥॥ । 2200०»; 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 437 
; मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 5 
प्रशोधित मल जल की गण 00.0% 400 700 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 45 
प्रशोधित मत्र जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae 
Extent of cost recovery in sewage management 2 
सिवरेज में लागत वसूली ae | _ ६5 | 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:07 | | | | 
Efficiency in collection of sewage charges ५ 
2.9 |सिवरेज में ara वसुत्री की क्षमता 30:20 mM Ne 
a | SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार I00.0% (43४ ane 
3 Efficiency of collection of municipal solid waste 460 
“2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Wel 4220 i? 
Extent of segregation of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु : s0008 we 290 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste | 00 00 400 
‘ शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान : 


Extent of cost recovery in SWM services ५ 
3.6 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत aah 00.0% | 38 | 40 


Efficiency in redressal of customer complaints 83 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 45 
2 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 


वर्षा जल्र की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब है 
Incidence of water logging/flooding है | ० | 
00% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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Nagar Panchayat 


| स्तरांक | 


मान स्थिति 
2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


00.0% 


35 Iped 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajim District :Gariyaband 
| ae. | प्रस्तावित सूचक 
re WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

4 Coverage of water supply connections 

है जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
4.2 Per capita supply of water 

हर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
4.3 Extent of metering of water connections 

: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
4 Extent of non revenue water (NRW) 

: गैर राजस्व जल की मात्रा 
4.5 Continuity of water supply 

है जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 

हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 
प्रदाय जल की 

Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत 


4.9 Efficiency in collection of water supply - related charges 
ee जल प्रदाय A लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल्न जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की BUS क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्तता 

Quality of sewage treatment 


प्रशोधित मल जल की 
Extent of reuse and recycling of sewage 


Efficiency in redressal of customer complaints 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


00.0% 


29 Efficiency in collection of sewage charges 
: सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


3.4... [Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार : 


Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


a 
NA 
“ 
24 hours 
80.0% 
400.0% 
700.0% 
400.0% 
00.0% 
७ | 
७ ६ 
700 400 
400.0% 400 


Extent of segregation of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपयो2 
a 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान i 
Extent of cost recovery in SWM services 
2 32 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


00.0% 


0.0% 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajnandgaon District :Rajnandgaon Municipal Corporation 
[ais | भान स्थिति 
| am. | प्रस्तावित सूचक Serre 2024-22 | लक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
hic WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 5 
4 loa प्रदाय कनेक्शन का विस्तार TOODN ue 
Per capita supply of water que 
.2 प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 [960 425 26 
3 _ [Extent of metering of water connections é ae ie 
43 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ee Ne ye 
Extent of non revenue water (NRW) 6 
(4 lar राजस्व जल की मात्रा sedis I 
.5 जल vers की निरंतरता 24 hours 2.0 = 0 
| 6 | 6 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 97 
i उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता oan 


ion of water supply - related charges | wo | 
4.9 जल लागत री की क्षमता 40 | 4 | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता | 00 00 १00 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400 400 
d मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network é 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 2 2 NA ee 
Adequacy of sewage treatment capacity 
24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता es MA 
Quality of sewage treatment 
2.5 प्रशोधित मल wat की 400.0% NA NA 
26 Extent of reuse and recycling of sewage NA NA 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 
27... [Extent of cost recovery in sewage management 
; Raa में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints é 
2.8 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bee ot 
Efficiency in collection of sewage charges 9% NA 
29 lata में लागत वसूली की क्षमता cae boa ae 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400.0% 


'ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
3.2 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ° 


| 
3 Extent of segregation of municipal solid waste é 
2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृ ० 4 90:22 490 
Extent of municipal solid waste recovered % 
शहरी ठोस HOVE कचरे का पुर्नठपय coe me 


3.4 


wo wo wo 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ; 

Extent of cost recovery in SWM services é 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूली oe 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 
STORM WATER DRAINAGE 


90.0% 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network ia 
वर्षा जल जलोतल्सारण तंत्र की लंब् 32002 ae 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 3 
: जल भराव के क्षेत्र i 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


o 
fon) 


400 
400 
400 
400 
400 
58 
60 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae की क्षमता 
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(5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Rajpur District :Balrampur Nagar Panchayat 


सूचक | स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (aoe in iG 


Per capita supply of water 3 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ue 
गैर राजस्व जल की मात्रा us 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 


Quality of water supplied 9% 
Cost recovery in water supply services 9% 
जल प्रदाय में लागत वसुली T00:0% 
Efficiency in collection of water supply - related charges 


जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


A NA 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
wa / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की carga 66; 
Collection efficiency of sewage network 400.0% 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता mae 

मल्र जत्र के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्तता “086 
Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की गुण 
Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित मल जल के पु 
Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूल 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता On 
Efficiency in collection of sewage charges 
ata में लागत वसुली की क्षमता me 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता _ 22 
Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Ye: | ०0 | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय Bais 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषषिष्ट कचरे का वैज्ञालिक निपटान oe 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tah ae 
3,7 _ [Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aks 

38. (Efficiency in collection of SWM charges 

: ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुत्री की क्षमता aes 
STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network | 
last जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ me Paes | : | wo 


Incidence of water logging/flooding 
; जल भराव के क्षेत्र 0.0% |_० | | _० | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Ramanujganj District :Balrampur Nagar Panchayat 
| सक्र. | प्रस्तावित सूचक | omnis | [eee fi J 4 स्थिति लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
ae जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
: जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
् प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


35 (०० 


Extent of non revenue water (NRW) 


गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


4.7. | Quality of water supplied 
प्रदाय जल 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत TAA 


24 hours 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/waste water network services 


A 


/00.0% 


700.0% 


700.0% 


400.0% 


400.0% 


2.2 मल्ल ae निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 

23 Collection efficiency of sewage network 
हि मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

24 Adequacy of sewage treatment capacity 
: मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यातता 

25 Quality of sewage treatment 
: प्रशोधित मल जल की 

2.6 


27 Extent of cost recovery in sewage management 
: सिवरेज में लागत वसुली 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Efficiency in collection of sewage charges 
: Rata में लागत वसूली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


34 Household level coverage of solid waste management services 
. Sra कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
d शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal sclid waste 
; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थ 
3.4 Extent of municipal solid waste recovered 
* शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


20.0% 


400.0% 


wo 
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: | 
SIN 


90.0% 


wo 
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00.0% | 0 00 00 
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ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 


3.8 _ [Efficiency in collection of SWM charges 


nN 
an 
Nn 
09) ५ 


वर्षा जल की निकासी 


4 Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की 


incidence of water logging/flooding 
जल भराव के क्षेत्र ove 


400.0% 


; | 
= 
oO 
: * 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2927 


((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Ratanpur District :Bilaspur Nagar Palika 


| am. | क्र 
a 
जल आपूर्ति सेवाएं 
हा oaeh sere 
8 
<— 
Eee eee supply services 24 oe 
Efficiency in collection of water supply - related charges 42 


जल प्रदाय में लागत की क्षमता 
| 70०0 | 00 


प्रस्तावित सूचक लक्ष्य 2022-23 


* * 
0) 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 


= 
i=) 
oO 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ७७४ 


Collection efficiency of sewage network 5 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता /900/058 Ms 


Adequacy of sewage treatment capacity 
FS जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यास्नता 


= 
[=] 
=) 


2.4 400.0% NA 


Zz 
> 


Quality of sewage treatment 6 
25 [प्रशोधित मल जत्र की 700.0% 


Extent of reuse and recycling of sewage 
20 (प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवरेज मे लागत ed 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता satis 
Efficiency in collection of sewage charges 6 
é सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Zz 
> 
Zz 
> 


o 


A 
कह ee) 
95 
NA 


Zz 
> 


700.0% 


Lo) NO N 
N = o oo 


33 pare Sa municipal solid waste 4080 
3.6 Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 72 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


80.0% 


3.8 90.0% 


Ww 
~s 


: 
7 ~N 
© a 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की SE 

Incidence of water logging/flooding 0.0% 
जल aaa & As me 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 

N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


+ ने 
tf a= 
= 
NO 


; ; 


2928 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 


(5at वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Risali District :Durg Municipal Corporation 


मान स्थिति 


202/-22 


4 
3 


प्रस्तावित सूचक | aris | | बक्ष्य 2022-23 | 2022-23 


जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

: गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


24 0०४७ 
शिकायतों % 0 
उपभोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता | oe | ० | 
Quality of water supplied 
V7  प्रदाय जल्ल की गण् 00.0% 82 
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Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत THe की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


—_ 
५0 


Coverage of toilets a 

2. शौचालयों की उपलब्धता 400.0% 00 i00 
Coverage of Septage/waste water network services 2% 

2.2 laa) मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता I 0% $00 | 350 | 0९ 


Collection efficiency of sewage network लि nA 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता ne की a 


Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित He जल की गुण् 


700.0% NA NA 


NEN 
| w 

= 

Qo 

5 

fa) 

x 

z 

> 


2.5 NA 


Extent of segregation of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का 
Extent of municipal solid waste recovered 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


00.0% 400 | t00 | 00 


a 


80.0% 700 


Extent of reuse and recycling of sewage 2% 
प्रशोधित मल जल के पु की मात्रा 2008 a BA 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
fata में लागत वसुल 400.06 ee ol 2 
2.8. |Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% | | 
हि उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता af 
Efficiency in collection of sewage charges 9% .c 
fata में लागत age की क्षमता 20९५ we Ne 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services é *00 | 00 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 300:0/ He0 
Efficiency of collection of municipal solid waste % | 00 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता Sas 700 


0५ 
3.5 शहरी ठोस HUE कचरे का वैज्ञानिक निपटान 400: 020 00 | 00 00 
Extent of cost recovery in SWM services % 
36 (ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुल्ी Qe ee | 
Efficiency in redressal of customer complaints ५ 
3.7 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene a | 0 0० 
38 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% | 6 | 62 


ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 0% 

वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब +09/0# re | 2 
Incidence of water logging/flooding ५ 

जल भराव के क्षेत्र 9.0% ae ce | on 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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a 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sahaspur-Lohara District :Kabeerdham Nagar Panchayat 


aw प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections . 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार aad 


— 
NR 


.3 


= = = 
= : 7 = 2 


Extent of non revenue water (NRW) हि 
गैर राजस्व जल की मात्रा 05020 29 ee 
Continuity of water supply 
‘ जल प्रदाय की निरंतरता 24 hours 2.0 2.0 
Efficiency in redressal of customer complaints 4 
7.6 उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 800% 08 ॥09 
7 Quality of water supplied 400.0% 400 400 


प्रदाय जल की गुण 


Cost recovery in water supply services ji 
Sa प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 44 | ४6 | 6 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत Teel की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 

शौचालयों की उपलब्धता 
Coverage of Septage/vaste water network services 9% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता AOS: 


N 
a 


N 
N 


Collection efficiency of sewage network 9% 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता pee NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 0% 

2.4 |मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासला ५20 0228 NA Ne 


Quality of sewage treatment 400.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
2.0 प्रशोधित मल जल के पु ne Ne 
27 Extent of cost recovery in sewage management 


Efficiency in redressal of customer complaints 7 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता aus | 0 #0 (338 
Efficiency in collection of sewage charges ९ 
29 [सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 0.0% Me os 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 0 
| ठोस कचरा प्रबंधत की सेवाओं का विस्तार One 400 | t00 | eo 


Efficiency of collection of municipal solid waste न 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 20.07 ३०९ 480 
Extent of segregation of municipal solid waste 5 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ० J00,0% | 0 ~ we 


Extent of municipal solid waste recovered 

oe शहरी ठोस HUE कचरे का पुर्नठपय Beas | 0 - 700 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste of 

a6 शहरी ठोस HOE कचरे का वैज्ञानिक निपटान DDO 40 400 


Extent of cost recovery in SWM services 

8 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस॒त्री JOC: 8% 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की ल॑ 


जल भराव के क्षेत्र 0:0४ | oo 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saja District :Bemetara Nagar Panchayat 


मान स्थिति 


प्रस्तावित सूचक | ari | 2024-22 


लक्ष्य 2022-23 


जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ss 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 


Per capita supply of water ished 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped 


Loa | WATER SUPPLY SERVICES 


~ 
oO 


0 


Efficiency in redressal of customer complaints 


Extent of metering of water connections NA 
3 जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार seg Me Me 
Extent of non revenue water (NRW) x 
गैर राजस्व SST की मात्रा 20:08 हक | a 
Continuity of water supply 24 ncae 
जल प्रदाय की निरंतरता 20003 ७५ 40 
4.6 


शिकायतों ५१५ 
© उपकोक्ता की शि के निराकरण की क्षमता 60.0% | ४५ | 
Cost recovery in water supply services 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 67 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता है 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets 


* 
nh 


a 
o 


शौचात्रयों की उपलत्रब्धता 00:02 | 0 00 tee 
nase erg natn ता 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित He Stet की 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
प्रशोधित मत्र जल के पूर्नठपयोग की मात्रा ei 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% — aa 

Pata में लागत वसूली ide 

Efficiency in redressal of customer complaints a 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 | ५४ | 00 
Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 

SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार (84222 ay 
Efficiency of collection of municipal solid waste 
3.2 |शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 400.0% 700 49) 
33 Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 00 400 
3.5 0 


: 
> 


Zz 
* 
z 
+ 


= 
i=} 
५ 


शहरी ठोस HUE कचरे का पृथ्थकरण 
Extent of municipal solid waste recovered e 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नउपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 5 

ff ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 3:20 4984 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 


00 


/00.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 


STORM WATER DRAINAGE ; 
वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(4507 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sakti District :JanjgirChampa Nagar Palika 


स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


हा 
a) 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 0७.0 
Per capita supply of water 
2 [प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता tS pea 
3 Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार eee 


Extent of non revenue water (NRW) 20.0% 

गैर राजस्व जल की मात्रा oe 
Continuity of water supply 24708 
जल प्रदाय की निरंतरता epee 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ee 
Quality of water supplied 400.0% 


00 


00.0% 


Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली की क्षमता ety 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रवधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


00.0% 


= 


0 


मल्र / मल निर्मम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता . 
Collection efficiency of sewage network 
Fa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता id 
Adequacy of sewage treatment capacity 

Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासला 


जे 


Quality of sewage treatment 
प्रशोधित मल जल की 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पूर्नठपयोग की मात्रा “ 
सिवरेज में लागत हु 


Efficiency in redressal of customer complaints 5 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 20:02 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार के 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ४ 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थ O08 
Extent of municipal solid waste recovered of 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान के 


i) 
a 


> Ne) Nn = = = = = = 
w co] | = 


ऊ 


400 


2.9 90.0% NA NA 


Extent of cost recovery in SWM services 


00.0% 

37 x 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges of 

3.9 laa कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता हि 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


44. [Coverage of storm water drainage network 400.0% | | 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की : 


Incidence of water logging/flooding 0 
जल भराव के क्षेत्र ine 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N_A - Not Applicable, N.D - No Data 


2932 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Samoda District :Raipur Nagar Panchayat 


प्रस्तावित सूचक | aris | 2024-22 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल्न आपूर्ति सेवाएं 


जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 000" ie 8 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 495 Iped 


| am लक्ष्य 2022-23 
Extent of metering of water connections x शा ae 
= जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 4000 bis mA 


Extent of non revenue water (४२४४) 20.0% | we | & 
गैर राजस्व जल की मात्रा 
oe 


Continuity of water supply 
जल era की निरंतरता 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


प्रदाय जल की 
जल प्रदाय में लागत 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत agent की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 

Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% i> otk. Sigs 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता : 
प्रशोधित मल जल 2668 
Extent of reuse and मजे sewage ee Has NR 
Efficiency in redressal of customer complaints 800% = 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ५ 
सिवरेज मे लागत वसली की कषणला ४ | |» 
2.9 |[सिवरेज में त्रागत की क्षमता 90:06 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
3, _ [Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 00 | t00 
‘ ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार : 
Efficiency of collection of municipal solid waste +00:0% oo | [0०0 | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता bi 


शहरी ठोस HOVE कचरे का 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% | 0 | 00 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 
je . iy 
जल भराव के क्षेत्र 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत की क्षमता ° 

Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


Extent of segregation of municipal solid waste ae | t00 | 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 
Extent of municipal solid waste recovered B00 400 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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(45aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Saragaon District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


| स्तरांक | मान स्थिति 

| am प्रस्तावित सूचक स्तरांक 202-22 लक्ष्य 2022-23 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 5 
Se प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% Ut Ae 

Per capita supply of water 64 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता see ae ee 

Extent of metering of water connections 5 NA 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 20:90 28 NA NA 

.9 


Extent of non revenue water (NRW) of 

गैर राजस्व जल की मात्रा 50:20 62 6 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता ZA nuts 7 x8 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ; 


Quality of water supplied % 
प्रदाय जल की गण 00.0% 400 400 


Cost recovery in water supply services . 
जल प्रदाय में लागत वसुली 400.0% 


Efficiency Au collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


eee Fa जल प्रबंधन 
Coverage of toilets $ 
2.7 |शौचात्रयों की उपलब्धता 00.0% 


Coverage of Septage/waste water network services 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 
Het जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मल जल की 20022 
Extent of reuse and recycling of sewage 


a, 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20:05 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 [सिवरेज में ana वसुली Ge 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता nee 
Efficiency in collection of sewage charges 
9 |सिवरेज में लागत वसूली की क्षमता oe 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


A 
00 


400.0% 700 00 


00.0% 


z= 
> 
Zz 
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00.0% 


za 
> 
z 
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NA 


Zz 
2 
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= 
i=) 


NA 
95 
2 NA N. 


3.4 Household level coverage of solid waste management services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार pies 
Efficiency of collection of municipal solid waste ; 400 
32 leet ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 002 मं 499 
3 Extent of segregation of municipal solid waste 8 
शहरी ठोस HWE कचरे का पृथ्थकरण 2290 i 00 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tact 


00 


3.5 00.0% 4 
00.0% 

Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 23 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता ee 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network % 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब TDR 2 i: 

Incidence of water logging/flooding 0.0% 

जल भराव के क्षेत्र ons 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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2934 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 
((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 
स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Saraipali District :Mahasamund Nagar Palika 


स्थिति 


2024-22 लक्ष्य 2022-23 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 

Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 

Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 


4.4 
4:5 
4.8 


Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Quality of water supplied 

प्रदाय जल की गुण 

Cost recovery in water supply services 

जल प्रदाय में लागत वसुली 

Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूत्री की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


24 hours 


00.0% 


2.5 


26 


3.3 
3.4 
3.5 


3.6 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services ५ 

मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता AOR Oe | 00 op 99 

मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता 4422 Ns NA 

Quality of sewage treatment % 

प्रशोधित मत्र जल की गुण 400,038 Ne Me 
Extent of reuse and recycling of sewage NA 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ee NA 


है 87 

Efficiency in collection of sewage charges NA 
सिवरेज में लागत Teel की क्षमता 

| 00 | 


= 
> 


oo 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


NA 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of colfection of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता pee 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण् 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूुर्ल 


STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 

वर्षा जल जलोल्सारण तंत्र की लंब 8 

Incidence of water logging/flooding iE eet 
जल भराव के क्षेत्र is 


: * 
(=) 


Note :ULB h: 


as achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 


recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2935 


((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sarangrah District :Raigarh Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 


न 
al 
A 
rs 
Ey 
a 
EI 
3 
=p 
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A 


of water 
उपलब्धता 


ms) 
o 
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> 
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» 

५9 

नव 
3 
= 
< 


4.2 


व्यक्ति 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 


NA 
Sle maar 
2 | 5 7 
é onde 400 400 


Efficiency Ba collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


q 
ap 
gq 
x 
al 
al 
3b 
| 
Al 
& 
| 


= 


= = = = = 
0) ao > w 


o 
ice} 
o 
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Coverage of toilets हि 
2. शौचात्रयों की उपलब्धता Le 700 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता अल 220 A000 400 
Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% NA NA 


Adequacy of sewage treatment capacity é 

2.4 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 400.0% NM NA 
Quality of sewage treatment - 

2.5 प्रशोधित Ha जल की गुण 400.0% NA NA 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20228 Ne 
Extent of cost recovery in sewage management 5 

2.7 सिचरेज में ama वसली 00.0% 2 3 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ५ 
ठोस कचरा प्रबंधन 


29 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
Household level coverage of solid waste management services 400 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 00%: | 00 | a 00 


ND 
to) 


Zz Zz 


सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 


Efficiency of collection of municipal solid waste | 00 | 00 a 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
Extent of segregation of municipal solid waste ५५ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु ० 000% | 0 mo #08 


3 Extent of municipal solid waste recovered ५६ 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय BOs | 0 i 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Teoh 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


* 
= 
QoQ 
i=) 


700.0% 00 400 


700.0% 


7 ais 
4.) last जत्न जल्लोत्सारण तंत्र की as Oe 20 a 
ee ee a ॥ 2 
जल भराय के क्षेत्र 270 हि 4 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2936 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


(A5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sargaon District :Mungeli Nagar Panchayat 
| _ स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित दि 
| am. | SAMI सूचक स्तराक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 6 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार T00:0% iy as 
Per capita supply of water @ 
7-2 [प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता ieee = 
Extent of metering of water connections ५ 
हे जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ene al 
Extent of non revenue water (NRW) 23 
(4 ease जल की मात्रा ane 28 a 
Continuity of water supply 
4.5 जल vere की निरंतरता 24 hours 2.0 | 2० | 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pas oe 708 
4.7 peal की आरा a 400.0% | too | 00 | 00 00 
Cost recovery in water supply services 
.8 जल प्रदाय में न्ञागत वसली 400.0% 23 25 
Efficiency in collection of water supply - related charges a ‘ 
Te जल प्रदाय में लागत वस॒ल्री की क्षमता Boy sai |e 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) “| 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


0, 
2.7  शौचालयों की उपलब्धता aati ४५४५ 28 
22 Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 0 
: मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की द्यापकता aie 
23 Collection efficiency of sewage network NA NA 


मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 
Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की Tara me 


2.4 
Quality of sewage treatment . 
2.5 प्रशोधित Ae जल की गए 400.0% NA : 
Extent of reuse and recycling of sewage 6 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा ae Ne 
Extent of cost recovery in sewage management ५ 
सिवरेज में लागत वसुली ou 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता कक 


= 
oO 


Zz 
> 
Zz Zz Zz 


; * 


— 
° 
t=) 


700 


Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ante 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 


Zz 
> 
2 
: 


Household level blab of solid waste management services 400.0% 4 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार “ 


Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ee 
700 


० 
co te i 
3.8 


= 
[=] 
o 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 


400 


= 
[=] 
oa 


६. |0, 

ठोस कचरा प्रबंधन A ल्रागत Tah ie 
Efficiency in redressal of customer complaints 400 | t00 | 00 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 90.0% Bt 53 


'ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्री की क्षमता 


ee STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
* Coverage of storm water drainage network छू जा पाकर 
40 [वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् ioe sie 2 
Incidence of water logging/flooding a 
जल भराव के क्षेत्र ous : 2 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग 7 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2937 


(4500 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Sariya District :Raigarh Nagar Panchayat 
| स्तरांक | मान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक 2024-22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 
प्रति व्यक्ति जज की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 


_ || 
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| o an ns w iy = छठ NI ऊ a is w o 00 nN 


00.0% | 60 | 0 
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20.0% 79 


aS 


24 hours : 2.5 


a 


जल प्रदाय की निरंतरता 
4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 400 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Quality of water supplied 
‘7 para की | _& | 
। Cost recovery in water supply services 400.0% 45 
पत्नी की | wo | 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets ie 
2.7 शौचालयों की उपलब्धता {OE N° 400 
Coverage of Septage/waste water network services 5 
2.2 मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ees tee 
Collection efficiency of sewage network 5 
2 Fe जल नेटवर्क की क्षमता 24% 22 Ne ~~ 
Adequacy of sewage treatment capacity ‘ 
Fel जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता els ४४४ । 
Quality of sewage treatment 3 
प्रशोधित मल जल की one ४ baa 
Extent of reuse and recycling of sewage 5; 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा enue ue ie 
Extent of cost recovery in sewage management 6 
सिवरेज में लागत toner P= ae || के 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pete es me 
9 Efficiency in collection of sewage charges 90.0% 
सिवरेज में लागत की क्षमता id 


SOLID WASTE MANAGEMENT 

ठोस कचरा प्रबंधन 

Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 

Efficiency of collection of municipal solid waste 
शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 

Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का Y 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 


= 
Q 
fan] 


Extent of cost recovery in SWM services 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वस 

Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


2 
=) 
g 
x 


Efficiency in collection of SWM charges 7 
3.8 |ठोस कचरा प्रबंधन में लागत weet की क्षमता 20.0% a! 
eae STORM WATER DRAINAGE : 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network हे | 6 | 
4. [वर्षा जल जल्रोत्सारण तंत्र की as One i8 
Incidence of water logging/flooding 9, re aa 
42 [जल भराव के क्षेत्र 0.0% 0 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2938 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


(45a0 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivpurcharcha District :Koriya Nagar Palika 


प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | ad 7 02 el लक्ष्य 2022-23 


| am. | 

WATER SUPPLY SERVICES 

जल्न आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections e 3 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार eg 3 38 
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 35 Iped a 
Extent of metering of water connections se 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार tN bas ४५४ 

5 


7 
24 hours | 2० | 0 


Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 


Continuity of water supply 


45  जल्र प्रदाय की निरंतरता 2. 
| 6 | 6 Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 48 

7 ee supplied 400.0% 400 | 0 00 
Cost recovery in water supply services 6 

‘8 जल प्रदाय में त्रागत TE wate 2 
Efficiency in collection of water supply - related charges ‘ 

9 जल प्रदाय में लागत वसल्री की क्षमता 20.0% bis 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
Fa जल प्रबधन 


Coverage of toilets 
शौचालयों की उपलब्धता 


Coverage of Septage/waste water network services ५ 
Ha / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 40006% 0 200 
Collection efficiency of sewage network ; 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 00.0% NA NA 


es 
oS 00% mA 
2.7 


00.0% (00 700 


Quality of sewage treatment हि 
प्रशोधित Het जल की गुण् 700.0% NA NA 
Extent of reuse and recycling of sewage is 
प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20.0% NA NA 


Extent of cost recovery in sewage management 
सिवरेज में लागत वसूली 
Efficiency in redressal of customer complaints 


उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 80.0% 


as te 
Efficiency in collection of sewage charges of aR 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता ene ne a 


700.0% 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
3 Household level coverage of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ries ine 0५ 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 400 400 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 


हम सब 

तल कर पेन मे गत बसी, aa 

Sma पवन मे लागत a 
STORM WATER DRAINAGE . 

a 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is based on extent of MSW 
recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Shivrinarayan District :JanjgirChampa Nagar Panchayat 


ae oa 
Tam | ——— विद | er 
za WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


4 Coverage of water supply connections 22 23 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 
Per capita supply of water 435 Iped 7 78 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता “ 
Eecrieot non ovenevnte CNG 
जम ees a0 


700.0% 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वस॒ली 


Efficiency in collection of water supply - related charges ० | ६५5 | 
9 जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ne oe 


Coverage of toilets 
शौचाल्रयों की उपलब्धता | 0 00 
Coverage of Septage/waste water network services | 0 | 60 
: मल / Ha निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 
Collection efficiency of sewage network an 
: मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Adequacy of sewage treatment capacity ik 
मत्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता did ae NA 


Quality of sewage treatment धर 
प्रशोधित मल जल की गुण Meee NA 
Extent of reuse and recycling of sewage 
Dena Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20702 NK 
Extent of cost recovery in sewage management a 
Rata में लागत वसुली 00020 
28 Efficiency in redressa! of customer complaints 80.0% 
| उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता we 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता 90.0% MA MW 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
32 Efficiency of collection of municipal solid waste 
‘ शहरी ठोस HOWE कचरे की संकलन क्षमता 
3.3 Extent of segregation of municipal solid waste 
i शहरी ठोस HORE कचरे का पृ 
34 Extent of municipal solid waste recovered 
: शहरी ठोस HOE कचरे का पुर्लठपय 
35 Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 
Extent of cost recovery in SWM services 6 
3-0 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत cad 00:00 
Efficiency in redressal of customer complaints 30.0% 400 
* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ene 


3.8 Efficiency in collection of SWM charges 
है ठोस कचरा प्रबंधन में लागत TASH 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 


. [व 9, 
| asta जलोत्सारण तंत्र की a A000 


* जल भराव के क्षेत्र ve 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2940 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग 7 


((5eT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Simga District :BalodaBazar Nagar Panchayat 


’ pags लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


Coverage of water supply connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार ae: 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता cues ca 
3 Extent of metering of water connections 450 6% 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार ete 
Extent of non revenue water (NRW) 5 
4  aeosea ae की मात्रा ais = 
Continuity of water supply 
'5 [जल प्रदाय की निरंतरता of 008 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


* 
चर 

जे | कक Zz के 
* + * * * * 


~ 
nN 


w 


= 
Q 
oO 


N 


Efficiency in collection of water supply - related charges 

जल प्रदाय में लागत वसूली 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 


शौचालयों % 
g की उपलब्धता 00.0% 


* * 
a 


= 
° 
i=) 


Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 
मल / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ee 
Collection efficiency of sewage network 

मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 

Adequacy of sewage treatment capacity 
मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्ता 


= 
[=] 
oa 


700.0% 


700.0% N 


fle 
> 


A NA 
प्रशोधित Hel जल Hr aC vee ea a 


Extent of reuse and recycling of sewage 

gent rr asec की भाग 
Extent of cost recovery in sewage management %, i> op =a 

सिवरेज में लागत aah IO: f 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता i 

Efficiency in collection of sewage charges 

सिवरेज में लागत पुत्री की क्षमता : : 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Extent of segregation of municipal solid waste 

शहरी ठोस HOVE कचरे का पृथ्थकरण 

Extent of municipal solid waste recovered 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान 

Extent of cost recovery in SWM services 9 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली tO Oe 


400.0% 


Efficiency in collection of SWM charges 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5aT वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sitapur District :Surguja Nagar Panchayat 


| स्तरांक | eed प्रान स्थिति 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक लक्ष्य 2022-23 


जल आपूर्ति सेवाएं 


eos WATER SUPPLY SERVICES 


Coverage of water supply connections हे 
4) जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00.0% 
Per capita supply of water 
4.2 [प्रति व्यक्ति जल्न की उपलब्धता 35 Iped 


Extent of metering of water connections 400.0% 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार pee 


Extent of non revenue water (NRW) हर 
गैर राजस्व जल की मात्रा 20.0% 42 


Continuity of water supply 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 5 
0, 

: 
Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री pee 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसूल्री की क्षमता ve 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


40 
79 
NA 
4/ 
3.0 
| 00 | 00 
i8 


मल जल प्रबंधन 

Coverage of toilets 5 

शौचालयों की उपलब्धता jeu 400 | 00 OU 
Coverage of Septage/waste water network services 400.0% 400 | t00 | 00 


मल / मल्न निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 


मल जल नेटवर्क की क्षमता 42322 08 MA es 
Quality of sewage treatment NA 
प्रशोधित मल जल की गुए 


2.5 
Extent of reuse and recycling of sewage ५ nia 

प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 20020 a रे 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% { 

Rata में लागत वसुल्री aoe) 


Efficiency in redressal of customer complaints 


Efficiency in collection of sewage charges 
fata में लागत वसुली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level aa of solid waste management services 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 


Efficiency of collection of municipal solid waste 

3.2 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकत्नन क्षमता f000°8 700 | 0 0० 
Extent of segregation of municipal solid waste 3 

3 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्रथ्यकरण AO a0 | 00 | - 

3 Extent of municipal solid waste recovered 2% 

os शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय oe | 0०0 | 

35. [Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% | ०0 | 

; शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ae 


Extent of cost recovery in SWM services % 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत Tae ID a = 


५ 
a 


E 


w 
a 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 
वर्षा जलन जल्ोत्सारण तंत्र की ल॑ 400:0/20 


Incidence of water logging/flooding 9, fae | 
42 जल भराव के क्षेत्र ee 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


a 
NI 


wo 
fo) 


& 
a 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Sukma District -Sukma Nagar Palika 


aie | मान स्थिति 
| सर. | me et22< || eae 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections ४ Pn ee 
जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 00:22 43 a 

0, 
जे राजस्व जल fear 20.0% 
जल vara की निरंतरता cus 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets 


= 
= 


= 
f wo 


= 
N 


= 


= 
a 


प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 
Extent of metering of water connections 
जल्र प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Efficiency in redressal of customer complaints 4000... | 400 
7-6 |5पभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ECDs $06 0७ 
Cost recovery in water supply services 
ae प्रदाय में लागत वसली 00.0% i6 48 


Extent of non revenue water (NRW) 
Efficiency in collection of water supply - related charges हि 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 90.0% 70 72 


a 
.8 


a 
५७० 


2. [शौचालय की उपलब्धता . 00 400 
Coverage of Septage/waste water network services 

22 मत्र/ मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 700.0% 00 400 
Collection efficiency of sewage network 

2.3 laa जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 400.0% N NA 


Zz 
> 
Zz 
> 


24 Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
; मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यासता ye 
Quality of sewage treatment 
25 [प्रशोधित मल जल की गुण् 00% 
Extent of reuse and recycling of sewage 20.0% 
: प्रशोधित मल जल के पुर्नठपयोग की मात्रा दे 
Extent of cost recovery in sewage management 
2.7 सिवोज में लागत वसली 00.0% 
28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ate 
Efficiency in collection of sewage charges 
‘Slate में ama वसत्री की क्षमता enor ही 
SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services 4 
3.4 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 400:0% 400 A090 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस HUE कचरे की संकलन क्षमता nad 


Extent of segregation of municipal solid waste न 
ae शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पथ्थकर० DOO 480 


Extent of municipal solid waste recovered 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटाल ma 
Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
: ठोस कचरा प्रबंधन में लागल Tot 2 

* उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता hs 
3 Efficiency in collection of SWM charges 90.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वसुली की क्षमता ae 
STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 2 


Incidence of water logging/flooding 0.0% 
i जल भसराव के क्षेत्र ae 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Surajpur District :Surajpur Nagar Palika 


| am. | प्रस्तावित सूचक | erie | हिल ae ते गी a Feat | aes 2022-23 | 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 

जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार (oso os = 
Per capita supply of water 435 Ipod 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 435 069 a 

Extent of metering of water connections 

जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार (000% ia 
Extent of non revenue water (NRW) 

गैर राजस्व जल की मात्रा 2040 20 405 
Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 2s fous a 
Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता tity 


Quality of water supplied 00.0% 


प्रदाय जल की 
Cost recovery in wate 
wa प्रदाय में लागत 
Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल्न प्रदाय में लागत वसूली की क्षमता 

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets of, 
2.4 | otarerat की उपलब्धता 00.0% 700 | 0 00 
Coverage of Septage/waste water network services % 
“laa मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 700.0% 700 | 00 00 


Collection efficiency of sewage network ५८ 
Varo जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 22029 के 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
मल्र जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता paid 
Quality of sewage treatment 

प्रशोधित मत्र जल की 7 

Extent of reuse and recycling of sewage : 20.0% 
प्रशोधित मल जल के पु oe 


Extent of cost recovery in sewage management 
27 [prensa लागत वसली [32255 oe 
a | a 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae 

Efficiency in collection of sewage charges 

cone 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

3 ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services oo = | [00 | 
3.7 ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार ५028 90 {08 


Efficiency of collection of municipal solid waste 9% 
री ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता ॥00:076 3७ | 00 oe 
nicipal solid waste 400.0% 400 400 
Extent of municipal solid waste recovered ०, 
34 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का oo 20 08 00 (488 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान eke ie 40७ 
Extent of cost recovery in SWM services 7 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुल्र os | | 


Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता Bo | | | 00 on 
Efficiency in collection of SWM charges 4 3 = 
38 ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसूत्री की क्षमता ane i 26 
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| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 


Coverage of storm water drainage network 0%, 43 
44 last जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् मम i = 
42 [जल भराव के क्षेत्र nue 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


2944 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 [ भाग ॥ 


((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Takhatpur District :Bilaspur Nagar Palika 


= मान स्थिति 


| am प्रस्तावित सूचक | aris | 7024-93 | कक्ष्य 2022-23 | 2022-23 
WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 
Coverage of water supply connections 5 

'-7  |जल्न प्रदाय कनेक्शन का विस्तार 400.0% a 42 


Per capita supply of water 


4.3 Extent of metering of water connections NA 
: जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) हो 
| गैर राजस्व जल की मात्रा 
Continuity of water supply 
Efficiency in redressal of customer complaints 83 85 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता टी 
Quality of water supplied 400.0% 400 


प्रदाय जल की Ie 


Cost recovery in water supply services 


00.0% 


4.9 _ [Efficiency in collection of water supply - related charges 00 0% an ae 
: जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 


Es . _|WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


Coverage of toilets हि 
2. शौचात्रयोँ की उपलब्धता 00.0% 00 400 


Coverage of Septage/waste water network services ; 
2.2 [मल । मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 2.90: 28 32 
Collection efficiency of sewage network 
मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 


Quality of sewage treatment 5 

2.5 प्रशोधित aa जल की गुण् 700:0%6 
Extent of cost recovery in sewage management 400.0% 
Rata में लागत a 

28 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 

: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता हि 

Efficiency in collection of sewage charges of 

29 lata में लागत बसली की क्षमता 200 6 nas ney 


SOLID WASTE MANAGEMENT 


00.0% 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services dana lil, * 400 
हे ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 2:22 m 200 
Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% 4067 || 366 
शहरी ठोस HOE कचरे की संकलन क्षमता ४ 
Extent of segregation of municipal solid waste 400.0% 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का प्‌ ४ 
60.0% 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste 


शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान us 00 2) 


Extent of cost recovery in SWM services 400.0% 
ठोस कचरा प्रबंधन में त्रागत वस्‌ है 


37 Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges . 
38 [ठोस कच्रा प्रबंधन में त्रागत वसुली की क्षमता 0% 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
जल भराव के क्षेत्र 0:02 हि i ae el 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


STORM WATER DRAINAGE 
0, 
eee 
based on extent of MSW recovered in a city; 


N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 2945 


((5a वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-TildaNeora District :Raipur Nagar Palika 


| am. | प्रस्तावित सूचक | स्तरांक | गान गति लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 


जल आपूर्ति सेवाएं 

Coverage of water supply connections 5 

जल प्रदाय कनेक्शन का विस्तार LQ0:0% 52 53 
Per capita supply of water 

प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 07000 M2 i43 


Extent of metering of water connections 
जल प्रदाय कनेक्शनों के मीटरीकरण की विस्तार 
Extent of non revenue water (NRW) 
गैर राजस्व जल की मात्रा 

Continuity of water supply 

जल प्रदाय की निरंतरता 

Efficiency in redressal of customer complaints 


aio 
Quality of water supplied 5 


Efficiency in collection of water supply - related charges दे | | 
जल प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता 0% = 49 


ee _ IWASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 
मल जल प्रबंधन 


A i 

Coverage of Septage/waste water network services 

2.2 मल / मल निर्गम मेटवर्क सेवाओं की व्यापकता 20220 Te age 
Collection efficiency of sewage network हर ना ee 

2. मल जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता Nee Me Ne 
Adequacy of sewage treatment capacity % 

24 |मल जल के प्रशोधन क्षमता की पर्याप्तता 00:0# ne NA 
Quality of sewage treatment é 

2.5 प्रशोधित Fa जल की गुण 400.0% NA NA 

Extent of reuse and recycling of sewage 

प्रशोधित Ae जल के पुर्नठपयोग की मात्रा 

Extent of cost recovery in sewage management 
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27 |[सिवरेज में लागत वस 

28 
: उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

2.9 Efficiency in collection of sewage charges 


सिवरेज में लागत वसली की क्षमता 
SOLID WASTE MANAGEMENT 


ठोस कचरा प्रबंधन 
Household level coverage of solid waste management services कह ५ 400 
3.7 laa कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 20:22 4009 00 
Efficiency of collection of municipal solid waste 408 
ies शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 000% 309 08 
Extent of segregation of municipal solid waste 9 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पृथ्थकरण (500045% 99 00 
Extent of municipal solid waste recovered 0 
3.4 शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का AST B00 (90 
Extent of scientific disposal of municipal solid waste 9% 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान O08 80 48 
Extent of cost recovery in SWM services § 
ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 202 0 
Efficiency in redressal of customer complaints 7 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता ae * 2 
Efficiency in collection of SWM charges 070 
* ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता pai 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network of 
वर्षा Ta जलोत्सारण तंत्र की Fe tele ? | ६6६ | 
Incidence of water logging/flooding हे 
'जल भराव के क्षेत्र aoe | _० | | 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 
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((5a7 वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 


Name of Municipality :-Tumgaon District :Mahasamund Nagar Panchayat 


| erie | eel Por लक्ष्य 
प्रस्तावित सूचक 2020:22 लक्ष्य 2022-23 


WATER SUPPLY SERVICES 
जल आपूर्ति सेवाएं 


ial 
ised 
» 
| oo 0 | oo | 0 


Continuity of water supply 
जल प्रदाय की निरंतरता 


Efficiency in redressal of customer complaints 80.0% 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता a, 


प्रदाय जल की गुण 400.0% 400 


24 hours E i 


Cost recovery in water supply services 
जल प्रदाय में लागत वसुली eos 
Efficiency in collection of water supply - related charges 90.0% 

ae प्रदाय में लागत वसुली की क्षमता ae 


WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


मल जल WITT 

Coverage of toilets 
et / मल निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae 
Collection efficiency of sewage network 
Ae जल नेटवर्क की Fae क्षमता ae 


Adequacy of sewage treatment capacity 400.0% 
Ae जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यात्षता ea 


Quality of sewage treatment io 
प्रशोधित मल जल की 00.0% NA 


Extent of reuse and recycling of sewage 
प्रशोधित Het जल के पुर्नठपयोग की मात्रा a 
Extent of cost recovery in sewage management 
ats में लागत वसुली शक 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता = 
Efficiency in collection of sewage charges 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता हक 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


2.4 
2.5 
es 
Oe कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता 
eal 


Extent of municipal solid waste recovered 80.0% 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पुर्नठपय * 

Extent of scientific disposal of municipal solid waste 400.0% 400 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक निपटान ee 

Extent of cost recovery in SWM services 28 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली 

Efficiency in redressal of customer complaints 400 

उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 

Efficiency in collection of SWM charges 26 

ठोस कचरा प्रबंधन में लागत 

STORM WATER DRAINAGE 

वर्षा जल की निकासी 

Coverage of storm water drainage network 400.0% 
वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की re 


ae भराव के क्षेत्र 


Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 
based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


00.0% 


a 
a 
400 
30 
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((5ar वित्त आयोग, भारत सरकार) 


स्तरों के मानकों की घोषणा 
Name of Municipality :-Tundra District :BalodaBazar Nagar Panchayat 
प्रस्तावित सूचक स्तरांक खत लि लक्ष्य 2022-23 


जल आपूर्ति सेवाएं 


ioe WATER SUPPLY SERVICES 


2 oe Ls ae 
ee 


4.6 Efficiency in redressal of customer complaints 400 
; उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 


Quality of water supplied 9% 

ea eee की ग। 400.0% 400 
Cost recovery in water supply services 

48 loa प्रदाय में लागत aah 00:0% m8 


Efficiency in collection of water supply - related charges 
जल प्रदाय में लागत वसुल्री की क्षमता 
WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 


= 
t=) 
i=) 


= 
Q 
oO 


57° 


o 


: : 
= 


मल जल प्रबंधन 
Coverage of toilets % 
शौचालयों की उपलब्धता ween 700 ५४4 
Coverage of Septage/waste water network services % 
2.2 अत्न / aa निर्गम नेटवर्क सेवाओं की व्यापकता ae ue 200 


Collection efficiency of sewage network 6 

Ha जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता 30004 NA NA 
Adequacy of sewage treatment capacity 0% 

Ha जल के प्रशोधन क्षमता की पर्यापता T00:0% 28 NG 


Zz 
> 


Quality of sewage treatment % 

2.5 प्रशोधित मल जल की गुण 400.0% 
Extent of reuse and recycling of sewage ¥ 

प्रशोधित मल जल के पूर्नठपयोग की मात्रा 20.0% 
Extent of cost recovery in sewage management % 

2.7 | Rata में लागत वसूली 00.0% 


A 
NA 
4 
9 

A 


Efficiency in redressal of customer complaints 9% 
2.8 उपक्षोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता pee bat 
Efficiency in collection of sewage charges of कि 
सिवरेज में लागत वसुली की क्षमता aan : bu 


SOLID WASTE MANAGEMENT 
ठोस कचरा प्रबंधन 


Household level coverage of solid waste management services 400.0% | 0 400 
ठोस कचरा प्रबंधन की सेवाओं का विस्तार 6 

Efficiency of collection of municipal solid waste 400.0% | 400 

शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे की संकलन क्षमता aie 2 200 
Extent of segregation of municipal solid waste 9 400 

शहरी ठोस HUME कचरे का प्‌ 20020 78 0 | 00 ce 


Extent of municipal solid waste recovered 400 400 
शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का पु 


Extent of scientific disposal of municipal solid waste NA 
: शहरी ठोस अपषिष्ट कचरे का वैज्ञानिक लिपटान i 
Extent of cost recovery in SWM services 
ee 
Efficiency in redressal of customer complaints 
उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण की क्षमता 
Efficiency in collection of SWM charges 
“ ठोस कचरा प्रबंधन में लागत वसुली की क्षमता 
| 4 | STORM WATER DRAINAGE 
वर्षा जल की निकासी 
Coverage of storm water drainage network 
: वर्षा जल जलोत्सारण तंत्र की लंब् 


4.2 Incidence of water logging/flooding 
: जल भराव के क्षेत्र 
Note :ULB has achieved objective of zero waste going on landfill under Mission Clean City, therefore value of scientific disposal of MSW is 


based on extent of MSW recovered in a city; 
N.A - Not Applicable, N.D - No Data 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AYYAJ F. TAMBOLL, Special Secretary. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 4 सितम्बर 2023 


क्रमांक/2724/अ-82/भू-अर्जन/2022-23/2023.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 20:3 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2073 की 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण 
दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, 
सहमति तथा जन सुनवाई ) 2076 नियम 73, 6 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने oq PAA-77 के तहत अधिसूचना प्रकाशित की 
जाती है. नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
कुल खसरा कुल रकबा 
(4) (2) (3) (4) (5) 


कोण्डागांव धनोरा कोरकोटी 07 0.093 हे. कोरकोटी जलाशय के नहर निर्माण (सिंचाई ) हेतु 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-09-23 को समय 
7.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कोरकोटी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — कोरकोटी जलाशय के नहर निर्माण (सिंचाई ) हेतु 
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- एक परिवार 
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- निरंक 


(चार) प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 


(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? _ हाँ 0,093 हेक्टेयर 

(सात) क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हाँ 


कर लिया गया है ? 


(आठ) परियोजना की कुल लागत — 0.00 लाख 
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — नहर निर्माण से कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ 
प्राप्त होगा. 
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए -- 5.00 लाख 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. 
(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2023 


HAIH/778/2022003700026/8I-82/202-22.— 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 20:3 (जिसे ude पश्चात्‌ अधिनियम, 
203 कहा जावेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-कुनकुरी 
(ग) नगर/ग्राम-खण्डसा, प.ह.नं. 3 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.034 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
() (2) 
44/7 से 0.069 
44/2 से 0.534 
46/ से 0.742 
46/2 से 0.08 
6/ से 0.235 
223 से 0.364 
277/Ta a 0.94 
29 से 0.299 
237/2 से 0.86 
29/2 से 0.008 
47/3 से 0.008 
57/3 से 0.86 
48 से 0.454 
49 से 0.073 
57/2 से 0.429 
52 से 0.332 
57 से 0.336 
53 से 0.202 
56/ से 0.376 


277 ग से 0.085 


() (2) 
56/2 से 0.057 
6/2 से 0.320 

237/I/% से 0.62 

59/ से 0.09 

60/5 से 0.093 

59/5 से 0.049 

60/4 से 0.70 

278/ से 0.049 

220 से 0.073 

224 0.20 

226 से 0.486 

229/2 4 0.057 

237/I/78 से 0.20 

योग 33 6.638 
शासकीय भूमि 

57/ से 0.405 

54 से 0.008 

58 से 0.727 

222 से 0.46 

277/T% से 0.06 

योग 05 0.396 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चम्पाझरिया 
व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर चै.क्र. 33 से 79.50 


तक. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में 


किया जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 79 सितम्बर 2023 


BH ATH/787/2022003 700027/84-82/202-22.— 
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 20:3 (जिसे ute पश्चात्‌ अधिनियम, 
203 कहा जावेगा) की धारा 49 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


है :-- 
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अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-कुनकुरी 
(ग) नगर/ग्राम-कोमड़ो, प.ह.नं. 3 
(A) लगभग क्षेत्रफल-2.979 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 

() (2) 
6/ से 0.097 
4 से 0.445 
74 0.742 
44 0.097 
08 से 0.344 
74 0.097 
6 a 0.437 


(4) (2) 

i34 0.42 

40/ से 0.060 

3 से 0.466 

7 से 0.652 

योग 2.979 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चम्पाझरिया 
व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर चै.क्र. 797.50 F274 
तक. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में 
किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 9th August 2023 


No. !096/Confdl./2023/II-3-!/2023.—The following Civil Judges (Junior Division), as mentioned in 
Column no. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place 
shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as 
mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 

() (2) (3) (4) (5) (6) 

l. Shri Aman Tigga, II Civil Janjgir- Baikunthpur Koriya I Civil Judge Class-II 
Judge Class-II. Champa (Baikuntpur) 

2. Shri Vinay Kumar Sahu, Kawardha Balrampur Balrampur- Additional Judge to 
I Additional Judge to the Ramanujganj the Court of Civil 
Court of I Civil Judge Judge Class-II. 
Class-II. 

3. Ku. Yogita Kunwar, Kondagaon  Rajnandgaon Rajnandgaon __I Civil Judge Class-II 


I Additional Judge to the 
Court of I Civil Judge 
Class-II. 
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() (2) (3) (4) (5) (6) 
4. Ku. Shweta Thakur, Raigarh Mungeli Mungeli I Civil Judge Class-II 
IV Additional Judge to the 
Court of I Civil Judge 
Class-II. 
5. Shri Shailesh Kumar Vashishta, Raipur Dongargarh Rajnandgaon — Civil Judge Class-II 
XI Civil Judge Class-II. 
6. Shri Shashwat Dubey, XIX Raipur Ramanujganj Balrampur- Additional Judge to 
Civil Judge Class-II. Ramanujganj the Court of Civil 
Judge Class-II, 
Balrampur at 
Ramanujganj. 
7. Shri Siddharth Anand Soni, Raipur Katghora Korba II Civil Judge Class-II 
XIV Civil Judge Class-II. 
8. Shri Shivendra Kumar Tekam, Raipur Dhamtari Dhamtari II Civil Judge Class-II 


VI Additional Judge to the 
Court of I Civil Judge Class-II. 


Bilaspur, the 9th August 2023 


No. !0!/Confdl./2023/II-2- /2023/II-3-/2023.—The following Judicial Officers of the State, as speci- 
fied in Column No. (2) of the table below, are hereby, directed to make over charge of their present post immediately 
and await their respective transfer/posting orders :— 


TABLE 
SL. No. Name of Judicial Officer with present place of posting 

() (2) 

l. Shri Santosh Sharma, District and Sessions Judge, Raipur 

2; Shri Santosh Kumar Tiwari, I Additional District and Sessions Judge, Raipur 

3. Smt. Neelima Singh Baghel, I Additional District and Sessions Judge, Ambikapur 

4. Shri Shahabuddin Qureshi, Additional District and Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO), 
Baloda-Bazar 

5. Smt. Heemanshu Jain, Additional District and Sessions Judge, E.T.S.C. (POCSO), 
Kawardha. 

6. Smt. Mona Chauhan, I Civil Judge Class-I & C.J.M., Kondagaon 

7 Smt. Priyanka Agrawal, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, 
Rajnandgaon. 

8. Shri Lokesh Kumar, वी Civil Judge Class-I, Mungeli 


9. Shri Virendra Singh, I Civil Judge, Class-I, Baikunthpur 
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Bilaspur, the 9th August 2023 


No. 03/Confdl./2023/II-2-90/200(Part-IID/I-8-6/200 (Part-HI).—Shri Omprakash Singh Chauhan, 
Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional District and Sessions Judge, Surajpur is 
transferred and appointed as Secretary, High Court Legal Services Committee, Bilaspur from the date he assumes 
charge of his office. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


बिलासपुर, दिनांक 76 अगस्त 2023 


क्रमांक 477/eI-2-79/2027.— Ara गरिमा शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर (छ.ग.) 
को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-07-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 0l-4-209 B 37-0-202 हेतु उनके 
अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य 
विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 73040/27-3/B.7./06 दिनांक 34-0-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


